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*'-.o  rrn^i'o“  •>"  •?•»■*•, a is  rarely  ore  3tw  in  “he  dir ?cf;i.on 
'•,/f  rr-pY  irrJ,,1' >r  -.h  -vtr-aon  transfer  oroeasaes  and  or  agenda*  i.an 
of  -v. o d'lfo  !-  a e-d  olflver  roToor*,*  'Vi"  *Ais  oor.tract  does 

r r ■*  ,',‘iv'TV1  VlV  ’’V  r.  r'*^d  "jf  "*  ")T*  t , 


Voirn't  ore  are  indicated  yr  dashes  and  an  a the  msv.it  of 
l n~  tr  mont  amnVd'v.r'.  *,r  orreliab'j.c  data , Inasmuch  as  if  was 
Jjapos.othle  to  oorform  i m talladvion  that  did  no*,  lead  to  3<ome 
shH  taring  of  oi  l Vrt  the  vtpp&t  anemometer  /her  the  vrird  direc- 
tion was  t.n  the  range  VF3W-  WW  jnclosWo,  the  da  fa  for-  this 
dir  or  Mots  range  are  omitted.  If  apooars  lively  vhat  farther 
"it’jdy  rfl!  r./lo  o-*rt  nr  dedbtful  3 erne  date  that  are  inclxied  in 

f fi  5 ti  -r-  n p ryp  f , 

’Tens'rmrrioris  of  wind  direetTOTi  were  made  with  a 07000 
eight-contact  weather  7»n»  and  wind  speed  eeaaiirement.s  ware 
faadrf  wi  th  o iandard  >vrren -crp  anemometers.  Keaeurrenent  at 
fr>ur  In^olr  wan  not  Hopijr.  anhil  ftot,ober  I,  1951.  The  hourly 
of  woo  shown  t oprr.rjr.nf  the  nwornge  'tpr>ryi  urd  direction  f or  an 
-.:;t  ! — r ~r  4 'A  of  * oh  r>,r>  r nrior  tor]  time  f «?  the  mid-point. 

Those  do  in  pH  nr  to  March  It,  >951  were  collected  by 
f'cros  A.  *>  M,  ffoeofipph  Foundation  FroJeH.  ?5  ( Ueennographic 
/inel-vnin  of  Mot  1 no  Ft pr>  !,tne  Problems), 


WIND  VELOCITY  (nph) 

1951 

64  Feet  Above  Mean  Water  Level 


DATE 

Jan, 

Jan, 

j_2 

Jan 

*-2 

Jan.  4 

Jan.  5 

Jan.  6 

Jan._7 

TIME 

0000 

— 

— 

20 

— 

21 

— 

7 

— 

5 NE 

11  E 

34  U!W 

0100 

24 

- 

22 

- 

17 

— 

8 

— 

5 he 

11  E 

38  PW 

0200 

21 

- 

13 

- 

21 

- 

9 

— 

7 NE 

9 5 

36  U'J 

0300 

19 

- 

17 

— 

20 

- 

7 

— 

9 HE 

6 ENE 

37  NNW 

0400 

17 

- 

13 

- 

2C 

— 

5 

— 

11  NE 

7 ENE 

36  NNW 

0500 

16 

— 

19 

— 

34 

— 

6 

- 

10  NE 

7 E 

32  - 

0600 

U 

— 

20 

— 

32 

• 

9 

_ 

10  HE 

6 ENE 

34  - 

0700 

12 

— 

13 

— 

26 

• 

9 

— 

12  HE 

8 NE 

33  - 

0800 

12 

— 

22 

- 

22 

— 

7 

— 

12  HL 

9 ENE 

32  - 

0900 

16 

— 

21 

17 

— 

7 

— 

- NE 

12  E 

30  - 

1000 

16 

— 

21 

— 

12 

— 

5 

— 

- NE 

10  E 

29  - 

1100 

12 

— 

24 

— 

10 

— 

4 

SE 

8 E 

10  ESE 

28  - 

1200 

14 

— 

21 

— 

8 

— 

4 

S5 

7 ESE 

11  ESE 

27  - 

1300 

— 

— 

22 

- 

3 

— 

0 

10  ESS 

11  SE 

24  - 

1400 

19 

— 

25 

— 

1 

- 

4 

SW 

11  ESE 

12  SE 

24  - 

1500 

23 

— 

25 

• 

2 

- 

8 

W 

11  ESE 

11  SE 

22  - 

1600 

24 

— 

21 

— 

3 

— 

3 

WNW 

11  ESE 

12  SE 

23  - 

1700 

24 

- 

19 

• 

6 

— 

7 

NW 

10  ESE 

15  SE 

22  - 

1800 

25 

21 

— 

8 

— 

7 

WNW 

9 rSE 

16  5S5 

25  - 

1900 

27 

— 

18 

— 

8 

— 

6 

SE 

11  E 

11  3SE 

27  - 

2000 

27 

- 

13 

— 

7 

• 

8 

SE 

9 E 

12  SSE 

25  - 

2100 

24 

- 

20 

- 

6 

— 

9 

ESE 

11  E 

5 WNW 

21  - 

2200 

23 

- 

22 

- 

5 

— 

5 

E3E 

10  E 

4 SSE 

20  - 

?300 

22 

- 

22 

- 

5 

- 

4 

E 

10  E 

17  WNW 

17  - 

WIND  VELOCITY  (aph) 

1951 

64  Feet  Above  Mean  Water  Level 


DATE  Jem,  3 Jan,  9 


Jan. 10 


Jan.  11  Jar.,1 3 Jrm  _;/t 


TIME 

0000 

17  - 

4 SSW 

14  ESE 

17 

N 

12  ESE 

lo 

#«  * 

0100 

15  - 

3 SOW 

13  ESE 

16  NIG 

— 

— 

13  ESE 

• r • 

1 . 

U • > 

0200 

17  - 

3 SSE 

13  ESE 

13  NN’S 

— 

— 

U ESE 

lo 

0300 

15  - 

3 

SE 

15  ESE 

13  USE 

— 

- 

12  ESE 

16 

0400 

14  - 

5 ESE 

13  E 

13  HUE 

— 

- 

8 ENG 

1/ 

SS2 

0500 

12  - 

8 E 

12  ESE 

14  NNE 

- 

— 

12 

E 

1 0 

X'J 

SSE 

0600 

11  - 

9 

E 

15  ESE 

16  NNE 

— 

— 

15  ESE 

20 

SSE 

0700 

11  - 

9 E 

13 

SE 

17 

N 

— 

— 

U ESE 

24 

SSE 

08C0 

13  - 

13  ESE 

13 

SE 

17 

NE 

— 

— 

12  ESE 

38 

W 

0900 

14  - 

13  ESE 

14  SE 

16  - 

— 

— 

12 

E 

34 

w 

1000 

14  - 

12  ESE 

13 

SE 

13  - 

- 

— 

13  E 

22 

W 

1100 

15 

V/ 

14  ESE 

13 

SE 

- - 

— 

— 

13  ESE 

11 

sw 

1200 

15 

W 

13 

E 

16  SSE 

- — 

— 

- 

14  ESE 

10 

w 

1300 

15  WSW 

13  ESE 

16  SSE 

- - 

— 

SE 

17  ESE 

13 

WSW 

1400 

17 

W 

11 

E 

8 S 

- - 

13 

SE 

17  ESE 

24 

W 

1500 

17 

W 

15 

E 

10 

S 

- - 

13 

SE 

18  ESE 

29 

W 

1600 

15 

V/ 

19  E 

11 

S 

— — 

L', 

• »■» 

19  SSL 

28 

w 

1700 

15  WNW 

17 

E 

10  SSE 

— — 

- / 
_ j 

hv, 

11  r£Z 

' i 

WSW 

1300 

12  WNW 

16 

E 

7 

sw 

— — 

lo 

SE 

iC  ESE 

32 

WSW 

1900 

12  wnw 

14  ESE 

7 SSW 

— _ 

17 

SSE 

17  ESE 

37 

w 

2000 

9 NNW 

14  E 

9 

sw 

— — 

14 

SSE 

18  ESE 

33 

w 

2100 

6 WNW 

13  E 

12  WNW 

— — 

11 

EE 

18  ESE 

39 

WNW 

2200 

7 WNW 

13 

E 

lO  Mini 

— — 

10 

SE 

16  ESE 

38 

WNW 

2300 

7 W3W 

14  E 

19  WNW 

- — 

14 

ESE 

18  SE 

35 

WNW 

- 4 - 


WIND  VELOCITY  (nph) 

1951 

64  Feet  Above  Mean  Water  Level 


DATE 

Jan 

i.l5 

Jan. 16 

Jan.l'* 

Jan. 18 

Jan^lS 

Jan. 20 

Jan 

»21 

TIME 

0000 

34  WNW 

16  - 

13  - 

16  SSE 

12 

20 

SE 

6 SSE 

0100 

32 

VJNW 

15  - 

10  - 

9 W 

12 

_ 

15 

SE 

12 

SE 

0200 

32 

- 

14  - 

9 - 

7 S 

12 

- 

12 

SE 

27 

SE 

0300 

30 

- 

11  - 

10  - 

6 S 

12 

- 

12 

SE 

21 

SE 

0400 

30 

— 

9 - 

1 2 - 

11  SSE 

11 

_ 

11 

SE 

20 

— 

0500 

29 

- 

6 - 

'3  - 

15  SSE 

10 

- 

11 

SE 

18 

- 

0600 

27 

- 

8 - 

-4  ~ 

15  SSE 

11 

— 

12 

SE 

24 

— 

0700 

19 

- 

9 - 

11  - 

17  S 

11 

— 

13 

SE 

24 

- 

0800 

13 

— 

10  - 

11  - 

16  S 

12 

— 

12 

SE 

21 

- 

0900 

10 

— 

13  - 

11  ~ 

33  s 

12 

— 

11 

SSE 

22 

— 

1000 

10 

- 

15  E 

12  - 

12  SSE 

— 

SE 

15 

SE 

21 

- 

1100 

12 

- 

15  E 

11  - 

10  S 

13 

SE 

13 

SE 

21 

- 

1200 

16 

- 

16  ESE 

13  SSE 

4 SSE 

12 

SE 

10 

SE 

17 

- 

1300 

18 

- 

15  ESE 

14  SSE 

6 S 

14 

SE 

8 

SE 

16 

- 

1400 

21 

- 

12  ESE 

13  SE 

9 S 

11 

SE 

6 

SE 

15 

- 

1500 

21 

— 

15  E 

13  SE 

5 _ 

11 

SE 

6 

E 

15 

- 

1600 

21 

- 

14  ESE 

13  SE 

5 - 

11 

SE 

6 

SE 

l; 

- 

1700 

21 

- 

13  ESE 

13  SE 

13  - 

11 

SE 

9 

SE 

20 

- 

1800 

19 

- 

11  ESS 

10  SE 

13  - 

13 

SE 

9 

SSE 

20 

- 

1900 

17 

- 

10  SE 

10  SSE 

U - 

13 

SE 

9 

SE 

24 

- 

2000 

15 

- 

11  ESE 

11  SSE 

13  - 

12 

SE 

5 

ESE 

22 

— 

**>  1 

15 

- 

12  - 

13  SSr, 

U - 

ii 

SE 

8 

SE 

21 

- 

2200 

14 

- 

14  - 

12  SSE 

13  - 

10 

SE 

7 

SE 

19 

— 

2300 

14 

- 

15  - 

14  SE 

12  - 

13 

SE 

6 

SE 

20 

- 

WIND  VELOCITY  (mph) 
1951 


64  Feet  Above 

DATE 

Jan. 22 

Jan. 23 

Jan. 24 

TIME 

0000 

18 

- 

15  SE 

13  WNW 

0100 

17 

- 

12  ESE 

13 

N 

0200 

19 

_ 

11  ESE 

21 

NE 

0300 

19 

— 

12  ESS 

20 

NE 

0400 

17 

— 

9 SE 

22 

NE 

0500 

16 

- 

8 ESE 

18 

NE 

0600 

15 

— 

10  E 

18 

NE 

0700 

16 

— 

9 E 

16 

NE 

0800 

18 

— 

11  E 

17 

NE 

0900 

18 

- 

14  E 

17 

NE 

1000 

13 

- 

14  E 

16 

N 

1100 

9 

. t 

14  ESE 

16 

N 

1200 

7 

- 

13  E 

14  NNE 

1300 

4 

- 

12  SE 

12 

NNE 

1400 

- 

NNE 

11  SE 

10  NNE 

1500 

3 

SE 

13  SE 

6 

N 

1600 

4 

ESE 

13  SSE 

7 

NNW 

1700 

5 

SE 

14  SSE 

10 

NNW 

1800 

7 

SE 

14  SSE 

13 

N 

1900 

12 

SE 

16  SSE 

14  NNE 

2000 

13 

SE 

12  S 

13 

NE 

2100 

16 

SE 

12  S 

12 

NE 

2200 

16 

SE 

11  S 

11 

NE 

2300 

17 

SE 

9 S 

11 

NE 

Mean  Water  Level 


Jan. 25 

Jan. 26 

Jan. 27 

Jan.  2 8 

12 

NNE 

10 

NNE 

14 

SSE 

12 

SE 

13 

ME 

12 

NNE 

11 

SSE 

11 

SE 

8 

NE 

12 

NE 

12 

SSE 

12 

SE 

10 

NE 

14 

NE 

11 

SSE 

11 

SE 

9 

NE 

14 

NE 

11 

SSE 

10 

SE 

3 

NNE 

U 

ENE 

12 

SSE 

7 

kj  Zj 

8 

NE 

16 

ENE 

12 

SSE 

8 

ESE 

6 

NE 

20 

ENE 

10 

SSE 

10 

ESE 

5 

E 

19 

E 

10 

SSE 

11 

ESE 

3 

ESE 

16 

E 

10 

SE 

16 

SE 

3 

ESE 

15 

E 

11 

SE 

16 

ESE 

3 

SW 

15 

E 

11 

SE 

IS 

ESE 

6 

WNW 

17 

E 

10 

ESE 

15 

ESE 

5 

WNW 

16 

E 

11 

SE 

15 

ESE 

14 

W 

16 

ESE 

12 

ESE 

1a 

ESE 

9 

NW 

17 

ESE 

12 

SE 

15 

ESE 

10 

NNW 

in 

E-SE 

u 

SE 

12 

ESS 

11 

N 

17 

ESE 

14 

SE 

13 

ESE 

13 

HNE 

16 

D3E 

13 

SE 

n 

ESE 

13 

NE 

15 

E 

16 

SE 

10 

E 

14 

NE 

13 

ESE 

16 

SE 

10 

E 

12 

NE 

12 

SE 

15 

SE 

11 

r* 

.4 

13 

NNE 

12 

SE 

12 

SE 

10 

E 

13 

N 

3.5 

SSE 

13 

SE 

10 

E 

- 6 - 


I 
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DATS 

vMU-N1 

Ch 

v’  aiu  iO 

K .S  ' \ \ \ . t V x ^.0. 

>!au.  *1 

im 

0000 

11 

roF. 

U> 

N 

In 

0100 

10 

K 

17 

N 

It. 

0200 

10 

E 

:-i 

N 

0300 

8 

E 

2 1 

N 

n 

0400 

7 

RJK 

N 

i/, 

0500 

11 

3E 

21 

II 

17 

0600 

12 

OK 

17 

11 

r. 

0700 

11 

OK 

20 

H 

17 

0800 

10 

OK 

17 

i; 

IM 

0900 

11 

OK 

17 

m 

J 1 

1000 

12 

OE 

17 

it 

17 

UCO 

9 

VJiV 

17 

u 

12  CO 

O 

a 

J/'. 

r> 

j ; 

1>X 

16 

JPJ7. 

« 

» / 

r 

✓/ 

CXX 

* '/ 

7 

• * 

. 

t / 

1 ;X 

fi 

. ; 

» 

/ . 

i 

- 

.7 

’ 

* 

* 

* * 

- 

/ . 

_ * 

♦ 

* * 

- 

// 

I'-c: 

~>~jy 

> 

4 

'/■ 

'V 

— : 

'S- 

J 

1 

✓ 

• 'j — * 

4 

s' 

WIND  VELGC ITT  (mph^ 

1951 

64  Feet  Above  Mean  Water  Level 


DATE 

Jan. 29 

Jan, 

JO 

Jan 

TIME 

0000 

11 

ESE 

16 

N 

14 

0100 

10 

E 

17 

N 

16 

- 

0200 

10 

E 

21 

N 

16 

— 

0300 

8 

E 

23 

N 

15 

— 

0400 

7 

ESE 

22 

N 

14 

- 

0500 

11 

SE 

21 

ii 

17 

- 

0600 

12 

SE 

19 

N 

15 

- 

0700 

11 

SE 

20 

N 

17 

- 

0800 

10 

SE 

19 

N 

18 

- 

0900 

11 

SE 

19 

N 

11 

- 

1000 

12 

SE 

17 

N 

19 

- 

1100 

9 WWW 

19 

K 

25 

— 

1200 

13 

W 

18 

N 

23 

— 

1300 

16 

NNE 

15 

N 

24 

- 

1400 

13 

II 

13 

- 

22 

- 

1500 

17 

N 

13 

- 

21 

- 

1600 

17 

II 

14 

- 

19 

- 

1700 

17 

N 

15 

— 

21 

- 

1800 

19 

N 

13 

— 

24 

- 

1900 

23 

N 

15 

— 

30 

- 

2000 

26 

N 

15 

« 

32 

- 

2100 

29 

N 

16 

— 

30 

- 

2200 

23 

N 

15 

— 

34 

— 

2',00 

?' 

»rr* 

•»*; 

• 

•JA 

— 

- 7 - 


WIND  VELXITY  (nph) 

1951 

64  ?e ot  Above  Mean  Water  Level 


DATE 

Feb 

1 

Feb.  2 

Feb.  A 

Feb 

Feb 

•__2 

Feb . 6 

Feb.  7 

tixe 

occo 

32 

15  - 

12  MW 

12 

15  E 

21 

NW 

01C0 

26 

— 

19  - 

14  MW 

13 

— 

— 

— 

15 

E 

22 

:w 

0200 

34 

- 

20  - 

13  MW 

15 

- 

- 

— 

15 

E 

22 

MW 

0300 

45 

- 

24  - 

14  MW 

14 

- 

- 

- 

17  E 

21 

N 

0400 

34 

- 

22  - 

14  Ni W 

14 

- 

- 

- 

17  E 

23 

u 

0500 

30 

- 

23  - 

11  MW 

15 

- 

- 

14  ESE 

23 

N 

CoOO 

3° 

- 

21  - 

13  MM 

13 

- 

- 

- 

14  E 

19 

'A 

0700 

35 

- 

21  - 

13  MW 

15 

- 

— 

14  SE 

11 

N 

o?cc 

34 

- 

20  - 

11  MW 

15 

- 

— 

- 

17 

SE 

13 

N 

0900 

33 

- 

17  - 

10  MM 

14 

- 

— 

- 

15  SE 

13 

N 

1000 

34 

- 

16  - 

9 MW 

17 

— 

- 

— 

16  SE 

13 

NKVT 

1100 

- 

- 

- - 

6 - 

— 

— 

- 

— 

20  SE 

12 

NNW 

1200 

33 

- 

- - 

4 - 

- 

— 

- 

- 

21  SE 

13 

NNW 

1300 

33 

- 

19  - 

2 - 

_ 

_ 

— 

E 

20  SE 

12 

NW 

1400 

29 

- 

18  - 

3 - 

— 

• 

.16 

E 

19  SE 

15 

NV/ 

1500 

27 

- 

18  - 

7 - 

- 

— 

20 

E 

22  SE 

17 

N 

1600 

28 

- 

17  NEW 

7 - 

— 

— 

21 

E 

23  SSE 

16 

ww 

1700 

28 

- 

14  mw 

4 - 

— 

20 

E 

21  S 

15 

NNW 

180C 

26 

- 

14  MW 

5 - 

— 

18 

E 

17  SW 

16 

NNW 

1900 

23 

- 

15  MW 

6 - 

— 

— 

17 

E 

16  L'SW 

17 

N 

2000 

23 

- 

17  MW 

6 - 

— 

— 

19 

T 

17  VSF 

15 

N 

2100 

23 

- 

14  MW 

8 - 

— 

— 

19 

r_. 

18  NV 

) / 

MXTl.r 

titni 

2200 

19 

- 

11  MW 

9 - 

— 

17 

E 

20 

Am 

17 

NNW 

2300 

19 

- 

12  MW 

10  - 

— 

— 

IS 

E 

20  t:iw 

20 

NNW 

I 

! 

I 


7 


WI12D  VELOCITY  (r.oh) 

1951 

64  Feet  Above  Mean  Water  Level 


DATE 

Feb.  3 

Feb.  9 

Feb. 10 

Feb 

^11 

Feb. 12 

Feb. 13 

Feb 

L CJ* 

TIME 

COGC 

22 

KIM 

17 

rr 

9 HE 

11 

— 

14  - 

14 

SE 

T *5 

X . 

HE 

0100 

0 •» 

4.(. 

N 

16 

£ 

e HE 

12 

_ 

13  - 

33 

SE 

1 ' ’ 

•ii 

0200 

2C 

• . Lj 

'j  6 

E 

5 ME 

9 

- 

14  - 

13 

e;  2 

15 

0300 

20 

NNE 

U 

ENE 

9 HE 

10 

- 

12  - 

13 

E 

14 

p 

0400 

22 

NWE 

16 

T^\rr- 

12  HE 

12 

- 

13  - 

13 

12 

HE 

0500 

21 

KNE 

16 

E 

12  H 

10 

- 

15  - 

19 

• 

N 

15 

E 

0609 

23 

HE 

13 

c 

t-t 

12  HE 

11 

- 

15  - 

11 

HJ 

16 

E 

07'jO 

20 

NE 

19 

E 

13  HE 

10 

- 

13  - 

11 

E.'.E 

" / 
— ' 1 

F, 

0300 

13 

NE 

19 

E 

11  ENE 

1C 

— 

14  - 

10 

HE 

13 

>’r» 

I'lil 

0900 

1 rj 
X t 

NE 

20 

ESE 

10  ESE 

11 

— 

13  - 

13 

?j 

15 

KE 

3000 

15 

NE 

20 

SE 

10  E 

13 

- 

■>  *7  __ 

9 

HE 

13 

NE 

1100 

13 

he 

13 

SE 

1C  HE 

15 

— 

■ - 

t 

E 

3.9 

4'<  2* 

1200 

11 

ENE 

16 

5E 

9 HE 

14 

- 

- SE 

16 

E 

15 

E 

1390 

9 

E 

15 

SE 

8 HE 

13 

- 

11  SE 

15 

E 

16 

V 

«-» 

1400 

10 

E 

16 

3E 

8 E 

14 

- 

13  3E 

15 

E 

U 

M 

4-4 

1500 

11  E3E 

15 

SE 

5 ESE 

13 

- 

13  SE 

14 

£ 

18 

E 

liOO 

10 

E 

11 

SE 

9 SE 

U 

— 

14  ESC 

13 

£ 

16 

E 

1700 

14 

E 

H 

SE 

12  ESE 

13 

— 

12 

E 

16 

E 

1300 

19 

E 

11 

3E 

11  - 

12 

— 

14  E3E 

15 

E 

15 

E 

1900 

21 

E 

10 

SE 

10  - 

13 

- 

15  ESE 

14 

F. 

16 

E 

20C0 

22 

E 

10 

S3S 

11  - 

12 

— 

16  L3S 

14 

V 

17 

EKE 

oi  no 

i? 

*1  0 

cor 

T 1 

1 

■<  c cr 

*1  O 

T7>TT' 

i r, 

»1T? 

Xv„/ 

X JL  — 

— 

X J 

XX. 

* • *_» 

— ) 

4 * i-4 

2200 

19 

E 

8 

S3E 

10  - 

12 

— 

16  SE 

13 

T-» 

L.*<r, 

15 

E‘E 

2300 

19 

r 

7 

S 

10  - 

15 

- 

15  SE 

13 

NE 

12 

HE 

I 


WIN’D  VELOCITY  (mph) 

1951 

64  Feet  Above  Mean  Water  Level 


DATE 

Feb. 15 

Feb. 16 

Feb. 

Feb. 13 

Feb. 19 

Feb. 20 

Feb. 21 

TIME 

0000 

10 

ENE 

11 

NNW 

2 nw 

10 

E 

18 

SE 

17 

ESE 

20 

WNW 

0100 

14 

ESE 

10 

NNW 

4 NNW 

8 

E 

18 

SE 

13 

ESE 

20 

NNW 

0200 

9 

ESE 

13 

NNW 

5 NNW 

9 

ENE 

18 

SE 

10 

ESE 

19 

NNW 

0300 

8 

ESE 

14 

NNW 

6 NNW 

10 

NE 

17 

SE 

13 

SE 

13 

NNW 

0400 

8 

SE 

14 

NNW 

6 NNW 

14  ENE 

15 

SE 

12 

SE 

14 

NNW 

0500 

8 

ESE 

14 

NNW 

8 NE 

13 

E 

16 

SE 

10 

w 

* 

14 

N 

0600 

12 

E 

16 

NNW 

12  NE 

12 

E 

15 

SE 

14 

SE 

14 

NNW 

0700 

8 

E 

14 

NNW 

13  ENE 

13 

E 

17 

SE 

13 

SE 

15 

NNW 

0800 

15 

E 

12 

N 

12  E 

15 

E 

13 

SE 

16 

SE 

15 

NNW 

0900 

15 

ESE 

14 

N 

7 NI1E 

13 

ESE 

18 

SE 

17 

SE 

12 

NNW 

1000 

19 

WSW 

14 

N 

7 NE 

11  ESE 

17 

ESE 

20 

SE 

10 

NNW 

1100 

24 

NW 

9 

N 

10  E 

10 

E 

16 

ESE 

21 

SE 

8 

NNW 

1200 

19 

NW 

7 

N 

11  E 

11 

ESE 

16 

ESE 

22 

SSE 

4 

N 

1300 

16 

WSW 

4 

N 

9 E 

12 

E 

16 

ESE 

19 

SSE 

1 

NE 

1400 

17 

W 

4 

NW 

7 E 

13 

E 

17 

ESE 

22 

SSE 

1 

NW 

1500 

14 

WSW 

2 

NNW 

6 ESE 

15 

SE 

18 

ESS 

23 

SSE 

4 

W 

1600 

15 

WSW 

4 

NNW 

4 SSE 

15 

ESE 

17 

SE 

17 

SW 

6 

NW 

1700 

16 

W 

* 

0 

NW 

7 SE 

14 

SE 

19 

3E 

15 

WSW 

6 

NW 

1800 

17 

W 

7 

NNW 

11  SE 

17 

SE 

17 

ESE 

16 

WSW 

6 

WNW 

1900 

15 

NNW 

3 

NW 

12  ESE 

16 

SE 

18 

ESE 

16 

WSW 

2 

SE 

2000 

13 

NNW 

2 

N 

11  SE 

19 

SE 

20 

ESE 

18 

WSW 

3 

SSE 

2100 

12 

NNW 

3 

NNW 

11  E 

IS 

SE 

20 

ESE 

14 

w 

2 

SSE 

2200 

il 

NNW 

1 

nnw 

15  E 

18 

SE 

20 

ESE 

12 

WNW 

2 

SSW 

2300 

10 

NNW 

2 

NW 

13  E 

13 

SE 

17 

ESE 

20 

WNW 

2 

WNW 

10  - 


WIND  VELOCITY  (nph) 

1951 

64  Feet  Above  Mean  V/ater  Level 


DATE 

Feb. 22 

Feb. 23 

Feb, 24 

Feb. 23 

Feb. 26 

Feb. 27 

Feb. 28 

TIME 

OOOO 

3 

IINV 

7 E 

10 

ESE 

13 

2 

13 

SE 

13  SE 

15 

SE 

0100 

4 

N 

7 E 

7 

NE 

12 

E 

15 

SE 

12  ESE 

13 

SE 

0200  * 

7 

NNE 

5 N 

5 

N 

13 

E 

13 

SE 

• SE 

14 

SE 

0300 

7 

NNE 

9 N 

3 

N 

11 

E 

21 

SE 

10 

SE 

12 

SE 

0400 

10 

NNE 

8 N 

8 

N 

12 

ESE 

8 

SE 

7 

SE 

13 

ESE 

0500 

12 

ire 

9 N 

10 

K 

11 

E 

2 

N 

6 ESE 

11 

ESE 

0600 

16 

NE 

12  N 

10 

K 

13 

E 

7 

N 

7 E 

11 

E 

0700 

17 

NE 

11  NNE 

11 

N 

13 

E 

7 

EWE 

5 

re 

12 

E 

0800 

15 

NE 

14  NNE 

12 

NE 

15 

E 

8 

NE 

6 

NE 

12 

E 

0900 

15 

NE 

U NNE 

13 

NE 

15 

E 

10 

HE 

7 

E 

11 

E 

1000 

13 

NE 

11  KE 

12 

NE 

17 

E 

11 

11 

10 

E 

13 

E 

1100 

10 

NE 

7 NNE 

11 

re 

16 

E 

8 

HE 

9 ESE 

12 

ESE 

1200 

10 

ke 

7 N 

10 

NE 

15 

tr 

9 

E 

7 ESE 

12 

SE 

1300 

7 

N 

3 E 

6 

NE 

17 

E 

10 

E 

8 ESE 

11 

SE 

14C0 

5 

M 

U 

4 ESE 

7 

E 

15 

E 

10 

TT 

11  ESE 

11 

SE 

1500 

7 

ESE 

5 ESE 

13  ESE 

15 

E 

14 

E 

12  SSE 

12 

SE 

1600 

8 

SE 

6 ESE 

14 

ESE 

16 

E 

15 

E 

11 

SE 

13 

SE 

1700 

O 

5E 

3 SE 

14 

E 

17 

E 

17 

TT 

t-t 

12  ESE 

13 

SE 

1800 

10 

3E 

2 SF, 

13 

E 

16 

E 

14 

ESS 

13  ESE 

12 

SE 

1900 

8 

£ 

—j 

3 E 

15 

E 

15 

s 

13 

ESE 

12  EoE 

Q 

SSE 

2000 

9 

Hj 

6 E 

17 

S 

14 

c 

11 

ESE 

13  ESE 

9 

SSE 

2100 

s 

V 

7 " 

16 

H 

13 

ESE 

10 

ESE 

14  ESS 

8 

SE 

2200 

8 

E 

10  E 

15 

E 

16 

ESS 

10 

E 

14  ESS 

9 

SE 

2300 

7 

S 

10  ESE 

15 

T7 

17 

SE 

12 

i? 

15  SE 

9 

SE 

11  - 


WILD  VELOCITY  (nph) 

1951 

64  Feet  Above  Mean  V'ater  Level 


DATE 

Mar.  1 

Mar.  2 

Mar 

. 3 

Mar.  4 

Mar.  5 

M.ar.  6 

Mar.  7 

TIKE 

0000 

10 

S 

19 

E 

20 

SE 

9 

SE 

8 

SSS 

SE 

14 

SE 

0100 

8 

SE 

18 

T? 

LJ 

21 

SE 

8 

SE 

5 

SSE 

- 

SE 

12 

SSE 

0200 

10 

E3E 

16 

E 

19 

SE 

6 

SE 

4 

SSS 

- 

SE 

11 

CO*  r» 

0300 

11 

SE 

17 

E 

17 

SE 

6 

SE 

3 

*!;;,•/ 

- 

SE 

12 

SSE 

0400 

9 

E 

16 

T? 

12 

3E 

7 

SE 

7 

KKW 

- 

SE 

9 

SSE 

0500 

6 

E 

13 

E 

12 

SE 

11 

SE 

4 

K 

- 

SE 

t 

*♦ 

SSE 

0600 

5 

NE 

17 

£ 

16  ESE 

11 

SE 

4 

EKE 

- 

SSE 

10 

3 

0700 

5 

NE 

19 

ESE 

14 

ESE 

10 

SE 

6 

n 

- 

S 

9 

S 

0800 

6 

E 

19 

ESS 

16 

E 

12 

SE 

9 

:.i.'E 

— 

SE 

7 

s 

0900 

7 

E 

19 

ESE 

16 

t'  ;c 

i-t  v. 

12 

SE 

7 

E 

- 

SE 

6 

S 

1000 

4 

NE 

18 

SE 

15 

SE 

13 

SE 

3 

^SE 

— 

SE 

3 

SSE 

1100 

3 

runs 

19 

OLj 

16 

13 

C T7 

kJU 

ESE 

- 

£ 

-a 

s 

1200 

9 

17 

SE 

16 

SE 

11 

S3E 

— 

FSE 

- 

ESE 

5 

s 

1300 

12 

E 

15 

SE 

15 

SE 

16 

SE 

- 

ESE 

- 

ESE 

6 

s 

1400 

13 

£ 

15 

SE 

12 

SE 

13 

SSS 

a 

ESE 

6 

SE 

5 

s 

1500 

14 

E 

13 

ESE 

11 

5E 

14 

SSE 

7 

ESE 

7 

r*V 

6 

s 

1600 

H 

E 

14 

ESE 

11 

SE 

13 

S 

11 

ESE 

10 

52 

5 

s 

17C0 

13 

E 

13 

SE 

12 

SE 

11 

SSE 

li 

—* 

11 

32 

6 

s 

1800 

15 

E 

15 

SE 

14 

SE 

3 

S 

11 

£ 

12 

rsE 

5 

5 

1900 

U 

ESE 

15 

SSL 

12 

SE 

5 

s 

15 

r*» 

13 

32 

5 

S 

2000 

16 

ESE 

18 

SE 

11 

SE 

3 

SSE 

15 

E 

11 

07 

•j?* 

6 

3 

21GG 

J.O 

7? 

**  ^ 
X “> 

SE 

1 r\ 

n 

1 

O r*Y? 

*J>.J  .J 

i / 

C. 

✓ 

5 

2200 

19 

T? 

19 

SE 

11 

SE 

? 

SSE 

- 

SE 

15 

O '» 

OO  _> 

5 

3 

2300 

19 

ESE 

21 

SE 

10 

SE 

5 

SS1! 

- 

07 

12 

S2 

6 

3 

12  - 


I 

! 

I 

I 

WIND  VELOCITY  (nph) 
1951 


64  Feet  Above 

Mean  Water 

Level 

DATE 

Mar.  8 

Mar.  9 

Mar. 10 

Mar. 11 

Mar. 12 

Mar 

Mar. 14 

TIME 

OOOO 

6 S 

5 S 

4 SE 

13  ESE 

5 WNW 

38  WNW 

24 

- 

0100 

5 S 

5 3 

4 SE 

13  ESE 

5 NNW 

38 

W 

22 

- 

0200 

8 SW 

4 WSW 

4 SE 

13  SE 

16  WNW 

36 

w 

24 

- 

0300 

10  WSW 

5 NNW 

2 NE 

13  SSE 

22  NNW 

34 

w 

26 

- 

0400 

11  SW 

3 WNW 

3 N 

13  SSE 

23  NNW 

33 

w 

21 

- 

0500 

n wsw 

2 NNW 

8 NE 

9 SSE 

21  NNW 

31 

1,1 

19 

- 

0600 

10  wsw 

1 E 

3 N 

6 SSE 

23  NW 

33 

w 

20 

- 

0700 

9 wsw 

0 

8 H 

5 S 

3C  W 

33 

VI 

21 

- 

0800 

9 WSW 

5 NNW 

6 NNE 

6 SSW 

43  ’W 

34 

- 

17 

- 

09  OC 

7 WSW 

6 N 

6 NE 

7 SW 

33  NNW 

30 

— 

- 

w 

1000 

4 w 

4 NE 

7 NE 

7 WSW 

30  NNW 

26 

— 

17 

WNW 

1100 

3 WSW 

1 N 

4 ENE 

5 wsw 

27  WNW 

24 

— 

17 

W 

1200 

3 SW 

1 w 

5 SE 

6 WSW 

34  w :v 

23 

— 

20 

WWW 

1300 

4 SW 

2 NNW 

5 SE 

6 SW 

35  W’W 

23 

- 

23 

WNW 

1400 

4 oSW 

2 W 

4 SE 

3 SSW 

34  W1W 

23 

- 

28 

WNW 

1500 

4 SSW 

1 SW 

6 ESS 

4 SSW 

34  WNW 

23 

- 

23 

NW 

1600 

2 SSW 

4 S 

7 ESE 

6 SSW 

33  WNW 

23 

- 

29 

NW 

1700 

3 3 

5 S 

9 ESE 

8 SW 

37  \;nw 

25 

— 

24 

NW 

1800 

6 S 

7 SSE 

11  r0E 

8 SW 

40  unu 

24 

- 

20 

WWW 

1900 

6 S 

6 S 

10  ESE 

9 WSW 

3S  WNW 

27 

- 

15 

W 

2000 

7 S 

7 SSE 

11  ESE 

7 S’.' 

39  WNW 

25 

— 

15 

W 

2100 

8 S 

4 SE 

11  ESE 

9 NNW 

41  w:rw 

29 

- 

13 

W 

2200 

7 S 

3 SE 

13  ESE 

9 ir.zi 

40  ’•!?// 

28 

— 

11 

WNW 

2100 

c. 

4 

1?  sr 

7 *J 

a wrw 

25 

- 

10 

WNW 

1 

I 

I 

1 

I 


MHO  VELOCITY  (nph) 

1951 

64  Feet  Above  Mean  Water  Level 


DATE 

TIME 

OOOO 

0100 

0200 

0300 

0400 

0500 

0600 

0700 

0800 

0900 

1000 

1100 

1200 

1300 

1400 

1500 

1600 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

2200 

2300 


Mar . 15 

Mar. 16 

Mar . 17 

Mar. 18 

Mar. 19 

Mar. 20 

Mat. 21 

11 

WWW 

8 

S 

15 

SSW 

19 

s 

22 

NNW 

21 

NNW 

6 

N 

12 

WNW 

10 

s 

IS 

SSW 

17 

ssw 

22 

NNW 

21 

NNW 

4 

NNW 

11 

WWW 

7 

S 

15 

ssw 

16 

ssw 

22 

NNW 

21 

NNW 

4 

N 

12 

NNW 

10 

SSE 

17 

ssw 

16 

ssw 

25 

NNW 

21 

NNW 

5 

NNW 

10 

WNW 

12 

SSE 

16 

SSW 

15 

ssw 

26 

NNW 

22 

NNW 

5 

N 

8 

NNW 

13 

SSE 

13 

SSW 

15 

ssw 

30 

NNW 

21 

NNW 

5 

N 

8 

NNW 

19 

s 

15 

3 

16 

ssw 

33 

NNW 

19 

N 

5 

NNE 

6 

MJW 

21 

s 

16 

S 

12 

s 

32 

NNW 

19 

N 

4 

NNE 

2 

NNW 

19 

SSE 

18 

s 

5 

s 

31 

NNW 

13 

N 

4 

NNE 

1 

W 

15 

SSE 

14 

S 

4 

wsw 

30 

NNW 

16 

N 

4 

ENE 

0 

15 

SE 

14 

S 

4 

sw 

30 

NNW 

— 

N 

5 

E 

1 

ssw 

13 

SE 

15 

s 

5 

s 

28 

NNW 

U 

N 

3 

NE 

2 

ssw 

13 

SE 

15 

s 

4 

SSE 

29 

NNW 

15 

NE 

0 

6 

SSI'' 

12 

SE 

17 

s 

8 

SSE 

27 

NNW 

14 

NE 

1 

ssw 

10 

ssw 

13 

S 

19 

s 

6 

w 

26 

NNW 

11 

NNE 

7 

sw 

12 

sw 

14 

S 

21 

SE 

10 

WNW 

25 

MNV 

10 

N 

6 

wsw 

13 

SW 

16 

S 

21 

E 

14 

NNW 

25 

NNW 

12 

N 

11 

wsw 

15 

sw 

14 

S 

19 

E3E 

13 

NNW 

20 

;;iw 

12 

NNE 

8 

wsw 

13 

ssw 

14 

SSW 

20 

ESE 

19 

NNW 

17 

n:w 

11 

NE 

7 

wsw 

8 

s 

13 

SST 

19 

ESS 

26 

NNW 

15 

NNW 

11 

u’E 

6 

wsw 

10 

ssw 

14 

SSL 

21 

E 

25 

NNW 

17 

•;i.w 

11 

NNE 

4 

ssw 

7 

ssw 

14 

SSW 

23 

M 

4J 

13 

NNW 

18 

r.'iw 

10 

NE 

7 

s 

7 

s 

17 

SSW 

19 

ESE 

12 

NNW 

17 

;;nw 

9 

Eire 

8 

s 

9 

5 

17 

ssw 

20 

S 

16 

NNW 

18 

NNW 

8 

E 

7 

SSE 

- 14  - 


WIND  VELOCITY  (aph) 
1951 


64 

Feet  Above 

DATE 

Mgrx22 

Mar. 23 

Mar. 24 

TIME 

0000 

7 

SSW 

14 

SSE 

11 

SSE 

0100 

9 

SSW 

13 

S 

10 

SSE 

0200 

9 

S 

12 

S 

7 

S 

0300 

9 

SSE 

12 

S 

7 

SSW 

0400 

10 

SSE 

14 

s 

10 

a; 

0500 

9 

SE 

12 

SSE 

8 

sw 

0600 

11 

SE 

9 

SSE 

16 

w 

0700 

10 

SE 

13 

SSE 

13 

NNW 

0800 

8 

SE 

10 

SSE 

19 

NNU 

0900 

9 

SE 

11 

SSE 

14 

NNW 

1000 

7 

SE 

9 

SSE 

16 

NNU 

1100 

6 

SE 

9 

SSE 

15 

MMU 

**•«'« 

1200 

6 

SE 

7 

SSE 

9 

NNU 

1300 

7 

SE 

8 

SSE 

7 

N 

14C0 

8 

SE 

7 

SSE 

5 

NNW 

1500 

9 

SSE 

7 

SSE 

10 

NNW 

1600 

10 

ESE 

6 

S 

13 

NNW 

1700 

12 

■p 

4 

s 

14 

N 

1800 

12 

E 

4 

s 

14 

NNW 

1900 

12 

E 

8 

SSE 

14 

NNW 

2000 

12 

rcr 

9 

SSE 

13 

NNW 

2100 

13 

ESE 

9 

JOb 

1 1 

M 

2200 

12 

ESE 

8 

SSE 

10 

N 

2300 

13 

ESE 

9 

SSE 

10 

N 

Mean  Water  Level 


Mar. 25 

Mar. 26 

Mar 

.27 

Mar. 28 

10 

NNW 

8 

NE 

20 

E 

29 

SE 

16 

NNW 

9 NE 

20 

E 

27 

SE 

17 

N 

9 ENE 

21 

E 

19 

SE 

19 

NNE 

12  E 

21 

E 

H 

SE 

21 

NNE 

15  E 

21 

SE 

— 

SE 

22 

NNE 

15  ElfE 

21 

SE 

- 

SE 

20 

N 

15 

NE 

23 

SE 

16 

SE 

21 

NNE 

15 

NE 

21 

SE 

14 

SE 

18 

NE 

17 

i:e 

19 

SE 

13 

SE 

16 

NE 

19  ENE 

15 

SE 

13 

SE 

15 

NE 

18  sie 

12 

SE 

16 

SE 

14 

NTE 

21  E 

18 

SE 

13 

WSW 

9 

NNE 

22  -NE 

20 

SE 

16 

w 

7 

ENE 

22  ENE 

22 

SE 

9 

NNW 

7 

E 

20  END 

27 

SE 

7 

N 

7 

E 

17  ENE 

26 

SE 

8 

NNE 

7 

ESE 

20  e;:e 

24 

SE 

7 

ENE 

8 

ESE 

20  ENE 

23 

SE 

4 

NNW 

9 

ESE 

25  ENE 

23 

SE 

9 

N 

6 

E 

24  E 

21 

SE 

10 

NNW 

7 

E 

22  E 

24 

3E 

in 

NNE 

q 

EKE 

?1 

E 

24 

SE 

9 

ENE 

9 

ENE 

21  E 

21 

SE 

9 

ESE 

10 

NNE 

19 

E 

25 

SE 

12 

SE 

- 15  - 


I 


1 


WIIvu  VELOCITY  (mph) 
1951 


64 

Feet  Above  J-ean  Water  Level 

DATE 

Kar.  29 

Mar. 30 

Mar. 31 

TIME 

0000 

- SE 

20  WSW 

6 

SEE 

0100 

7 SE 

20  WSW 

7 

33  E 

0200 

6 SE 

16  WSW 

S3S 

03C0 

8 SE 

14  WSW 

6 

SE 

0400 

13  W 

9 W 

9 

E3E 

0500 

12  SW 

7 W 

10 

E 

0600 

21  W 

6 W 

10 

E 

0700 

26  wsw 

4 NW 

9 

E 

0800 

16  WSV 

2 HW 

9 

E 

0900 

17  WSW 

2 N 

9 

ESE 

1000 

23  V 

5 N 

12 

E3E 

1100 

26  WSW 

4 N 

12 

ESE 

1200 

24  WSW 

0 

14 

E 

1300 

23  WSW 

1 W 

18 

E 

1400 

33  WSW 

4 S 

17 

E 

1500 

30  WSW 

.6  5E 

16 

E 

1600 

24  V.’SW 

6 s;e 

13 

ESE 

1700 

22  WSW 

7 SE 

16 

SE 

1800 

23  WSW 

7 S3E 

16 

E 

1900 

23  WSW 

6 SEE 

15 

E 

20C0 

22  VJSW 

9 3 

12 

E 

2100 

19  WSW 

8 SSW 

12 

T* 

2200 

20  WSW 

5 SSW 

12 

£ 

2300 

22  WSW 

3 S 

10 

x^.E 

- 16  - 


1 


I 


I 

I 

I 

WIND  VEL 
i1 

64  Feet  Above 


DATE 

Apr.  1 

Apr.  2 

Anr.  3 

TIME 

0000 

- N 

3 E3E 

13  NNW 

0100 

10  K 

1 SW 

12  NNW 

0200 

10  NNE 

6 SW 

14  NNW 

0300 

12  NNE 

10  S1' 

14  nnw 

0400 

9 NNE 

17  US’/.' 

12  NNW 

0500 

10  ne 

26  WSW 

12  NNW 

0600 

10  NNE 

29  vsw 

10  NNW 

0700 

13  NE 

32  l/SW 

10  NNW 

0800 

14  ENE 

29  V.S ' 

8 n?jv; 

0900 

15  EKE 

28  WSW 

4 NNW 

1000 

13  EWE 

25  WSW 

7 NNW 

1100 

13  ENE 

26  WSW 

5 NNW 

1200 

16  ENE 

no  * jci  f 

C / 

*>  0 ucn.* 

iX. 

1300 

13  ENE 

24  wsw 

9 W 

UCO 

11  ENE 

24  LSI* 

13  w 

1500 

13  ENE 

26  WSW 

17  WSW 

1600 

11  ENE 

26  WSW 

17  WSW 

1700 

11  ENE 

24  NSW 

17  WSW 

1800 

11  ENE 

24  NSW 

15  W 

1900 

9 ENE 

24  NNW 

17  W 

2000 

8 ENE 

26  r.’KW 

15  NNW 

2100 

10  ENE 

23  NNW 

10  NNW 

oonn 

0 rxnr 

no  mr.t 

C '*'11 

2300 

7 ENE 

15  NNW 

C *1 

CITY  (nph) 

»51 

Mean  V.'ater  Level 


Apr.  4 

Apr 

Anr.  6 

Anr.  7 

2 

NNE 

20 

SE 

20 

E 

10 

N 

2 

N 

21 

SE 

17 

E 

10 

N 

3 

N 

20 

SE 

16 

£ 

9 

NNW 

7 

NNE 

no 

w 

SE 

17 

E 

17 

NNW 

8 

NE 

18 

SE 

17 

E 

17 

NW 

9 

ENE 

22 

SE 

15 

E 

23 

K'I'.W 

9 

NE 

21 

S3E 

14 

£ 

11 

NNW 

10 

ENE 

13 

E 

12 

E 

3 

nu 

10 

E 

18 

V 

11 

ENE 

4 

w 

8 

E 

18 

E 

11 

NE 

7 

wsw 

6 

£ 

19 

E 

13 

NE 

12 

w 

6 

ESE 

— 

r 

13 

ENE 

17 

wsw 

7 

rcr 

i-t 

23 

E 

13 

EKE 

no 

wsw 

11 

ESE 

21 

£ 

10 

E 

24 

wsw 

13 

ESE 

20 

TT 

10 

E 

23 

wsw 

13 

ESE 

18 

E 

11 

EKE 

23 

wsw 

15 

ESE 

20 

E 

12 

ENE 

22 

wsw 

18 

ESE 

17 

£ 

16 

NE 

22 

wsw 

19 

SS 

20 

21 

NE 

19 

w 

13 

SE 

23 

E 

12 

T? 

20 

WNW 

19 

SE 

14 

> i-i 

16 

E 

23 

WNW 

19 

SE 

19 

ENE 

7 

ENE 

23 

NW 

TO 

cr 

n t 

N'T 

9 

* 

nn 

18 

SE 

22 

ENE 

10 

MCE 

21 

NSW 

17  - 


WIND  VELOCITY  (mph) 

1951 

64  Feet  Above  Mean  Wpter  Level 


DATE 

A or.  8 

Apr.  -9 

Adt.10 

Apt. 11 

Adt.12 

aee  ».13 

Apr. 14 

TIME 

OOOO 

21 

NNW 

14 

- 

5 

SSW 

20  SSE 

34  NW 

18 

W 

11 

NW 

0100 

15 

NNW 

lA 

- 

7 

SS1’ 

18  SSE 

30  WNW 

20 

w 

6 

WSW 

0200 

16 

NNW 

11 

- 

8 

s 

18  SSE 

23  WNW 

18 

W 

8 

SW 

0300 

15 

NNW 

8 

- 

7 

SW 

15  SSE 

17  NW 

15 

NW 

4 

s 

0400 

9 

NNW 

7 

W 

9 

NNW 

14  SSE 

16  WNW 

14 

NW 

5 

s 

0500 

8 

NNW 

4 

SW 

5 

NNW 

14  SSE 

21  WNV 

13 

NW 

4 

SSW 

0600 

10 

NNW 

4 

s 

2 

N 

10  s 

27  W 

14 

NW 

4 

SW 

0700 

11 

NNW 

4 

s 

3 

N 

12  SW 

26  WNW 

16 

NW 

5 

SSE 

0800 

7 

NNW 

4 

WSW 

3 

NNE 

6 SW 

29  WNW 

20 

WNW 

9 

SSE 

0900 

3 

NW 

3 

WSW 

4 

NE 

4 S 

30  w 

22  WSW 

8 

SSE 

1000 

2 

NW 

5 

WSW 

4 

ENE 

11  SSE 

28  W 

22-  WSW 

5 

S 

1100 

4 

WSW 

4 

w 

3 

E 

22  W 

24  w 

24  WSW 

4 

S 

1200 

4 

SW 

5 

NW 

-> 

j 

SE 

26  NW 

23  W 

23 

W 

6 

S 

1300 

5 

W 

4 

NNW 

7 

SSE 

33  NW 

24  w 

21 

WSW 

5 

SSW 

1400 

9 

W3W 

1 

NW 

10 

SSE 

37  NW 

26  WSW 

24  WSW 

4 

SSW 

1500 

12 

W3W 

3 

SW 

12 

SSE 

28  NW 

30  WSW 

23  WSW 

4 

s 

1600 

13 

WSW 

5 

S 

12 

SSE 

24  NNW 

29  WSW 

23  wsw 

5 

SSW 

1700 

14 

W3W 

4 

SSE 

12 

SSE 

21  NNW 

29  WSW 

22 

WSW 

7 

SSW 

1800 

16 

- 

6 

SSE 

12 

SSE 

17  NW 

29  WSW 

20  WSW 

8 

s 

1900 

16 

- 

3 

SSE 

13 

SSE 

13  NW 

29  WSW 

16  WSW 

11 

SSE 

2000 

16 

- 

2 

SSW 

14 

SSE 

10  NNW 

30  WNW 

18  WSW 

12 

SSE 

2100 

K 

- 

3 

S 

16 

SSE 

19  NW 

27  WNW 

17 

WSW 

15 

SSE 

2200 

16 

- 

3 

s 

16 

SSE 

25  WNW 

22  W 

15 

W 

18 

SSE 

2300 

16 

- 

5 

SSW 

13 

SSE 

27  V'NW 

18  W 

13 

NW 

21 

SSE 

-18  - 


WIND  VELjCITY  (nph) 

1951 

64  Feet  Above  Mean  Water  Level 


DATE 

Apt. 15 

Apr. 16 

Apr . 17 

Apr  »18 

Anr.19 

Apr.  20 

Apr. 21 

TIME 

OOOO 

19 

s 

13 

SE 

23 

NNW 

17 

E 

n sse 

2 

SE 

20 

E 

0100 

17 

sss 

7 

SSW 

21 

NNW 

16 

E 

6 SSE 

3 WNW 

23 

E 

0200 

15 

SSE 

4 

SW 

20 

NNW 

14 

ENE 

12  SSE 

1 

N 

23 

E 

0300 

15 

s 

6 

S 

20 

N 

14 

NE 

13  SSE 

1 

NS 

25 

r 

0400 

16 

ssw 

9 

wsw 

20 

N 

10 

ENE 

16  SSE 

5 

N 

24 

V 

0500 

16 

ssw 

9 

NNW 

20 

21 

11 

ENE 

8 SSE 

5 

N 

°3 

ESE 

0600 

14 

ssw 

30 

NNW 

20 

N 

11 

ENE 

7 S 

7 

NE 

24 

ESti 

0700 

11 

ssw 

34 

knw 

18 

NNE 

12 

ENE 

- S 

9 

ENE 

14 

SE 

0800 

10 

3 

34 

KNW 

20 

NNE 

11 

ENE 

- NW 

9 e::e 

15 

SE 

0900 

9 

SSE 

33 

NNW 

19 

NE 

13 

E 

4 :: 

8 

ENE 

16 

2j 

1000 

10 

SE 

30 

NNVJ 

19  NNE 

15 

E 

4 E 

10 

E 

18 

1100 

10 

ESE 

26 

NNW 

18 

NNE 

16 

E 

3 SE 

14 

E 

18 

E 

1200 

10 

E 

23 

NNW 

19 

NE 

17 

E 

7 S 

12 

E 

17 

E 

1300 

9 

SE 

13 

KNW 

16 

NE 

19 

E 

8 WSW 

10 

E 

13 

E 

1400 

9 

SE 

18 

NNW 

12 

NE 

13 

E 

9 WNW 

11 

E 

16 

SE 

1500 

11 

ESE 

14 

nmw 

10 

TT 

u 

13 

E 

6 WNW 

12 

E 

IS 

SSE 

1600 

13 

ESE 

15 

NNW 

10 

E 

12 

E 

7 WNW 

16 

TT 

iJ 

20 

SSE 

1700 

12 

SSE 

15 

NNW 

15 

E 

15 

E 

3 WNW 

13 

E 

17 

SSE 

1800 

12 

SE 

14 

NNW 

20 

ENE 

15 

E 

2 W 

21 

E 

14 

G3iS 

1900 

13 

SE 

15 

N 

19 

ENE 

15 

SE 

2 SSW 

23 

E 

1 c 
■+•  / 

3 

2000 

11 

SSE 

17 

N 

19 

E 

SSE 

3 W 

20 

A, 

16 

SSE 

2100 

12 

SSE 

13 

NNW 

19 

E 

14 

SSE 

6 WNW 

22 

E 

16 

33  F. 

2200 

11 

SSE 

20 

NN ’■/ 

17 

E 

14 

SSE 

5 W2JW 

22 

TT 

12 

SSE 

12 

SSE 

22 

Nir.-i 

20 

0 

17 

2 W 

20 

E 

15 

SSE 

I 


19  - 


WIND 


DATS 

Asr«22 

TIMS 

0000 

6 SSE 

0100 

7 3 

0200 

8 3SW 

0300 

8 33W 

0400 

9 W3W 

0500 

11  WNW 

0600 

3 WNW 

0700 

9 N 

0800 

8 NNW 

0900 

8 NW 

7 WNW 

lloo 

5 WNW 

1200 

3 WNW 

1300 

5 WNW 

1400- 

5 WNW 

I500 

IT  SW 

1600 

4 ssw 

1700 

3 W3W 

1800 

10  WNW 

1900 

13  NNW 

2000 

22  N 

2100 

22  N 

O-WN 

22  H?JW 

2300 

21  ma 

64  Feet  Above 


a mil 

Afi£*24 

21  NNW 

2 E 

21  nnw 

3 ENE 

20  NJW 

3 E 

20  NNW 

1 E 

21  NNW 

1 E 

21  NNW 

5 SE 

19  NN  W 

5 3E 

10  NNW 

1 E3E 

18  NNW 

5 N 

17  N 

5 

~U  N 

6 - -N 

12  N 

6 NNW 

12  N 

5 NE 

10  N 

4 E 

9 N 

10  SE 

6 NNE 

16  SE 

2 NNE 

12  SE 

1 WNW 

10  SE 

2 NV 

7 SE 

1 NW 

2 E3E 

5 KB 

0_ESE 

3 E 

14  ese 

1 1? 

1 t vox? 

•L  1 IJWU 

2 SE 

19  SRE 

CITY  (mph) 

'51 

Mean  Water  Level 


&eu£5 

4&£^ 

Apr.v32 

Apt,.  28 

16  SSE 

17  3E 

12  ESE 

ESE 

15 

SE 

14  SE 

11  SSE 

SSE 

15  E3E 

13  ESE 

11  SSE 

— 

SSE 

17  ESE 

13  ESE 

11  SSE 

- 

SE 

17  ESE 

14  SE 

9 SE 

SE 

13 

SE 

13  E 

8 E 

SE 

14  ESE 

14  ESE 

8 E 

- 

SE 

14 

E 

15  ESE 

8 NE 

- 

E 

15 

E 

14  ESE 

- NE 

- 

E 

19 

E 

16  E 

- NE 

- 

E 

20 

F 

19  E 

- E 

— 

E 

20 

¥ 

TO-  E 

- E 

ESE 

17 

E 

13  E 

- ESE 

— 

ESE 

16 

E 

15  ESE 

- ESE 

— 

- 

16 

E 

12  ESE 

- SE 

- 

-- 

15 

E 

'9  SSE 

SE 

_ — 

- — 

16 

E 

9 SE 

- SE 

— 

_ 

16 

E 

9 ESE 

- SE 

— 

— 

18 

E 

11  ESE 

- SE 

— 

— 

18 

E 

10  ESE- 

- SE 

— 

— 

18 

E 

3 E 

- ESE 

- 

— 

19 

E 

-9  E"' 

- ESE 

- 

- 

I-’  ' 

t? 

i_i 

rt  r 

y ij 

r*cto 

IAJIi 





19 

SE 

7 ESE 

- SE 

- 

— 

20  - 


WIND  VELXITY  (mph) 

1951 

64  Feet  Above  Mean  Water  Level 


IMS  Apr » 29  Apr  ,30 

TIME 

0000  - - - - 

0100  - - - - 

0200  - - - - 

0300  - - - - 

0400  - - - - 

0500  - - - - 

0600  - - - - 

0700  - - - - 

0800  - - - - 

0900  - - - - 

1000  - - - 
1100  - - - - 

1200  - - - - 

1300  - - - - 

1400  - - - - 

1500  - - - - 

1600  - - - - 

1700  - - - - 

1800  - - - - 

1900  - - - - 

2000  - - - - 


WIND  VELOCITY  (mph) 

1951 

64  Feet  Above  Mean  Water  Level 


Date 

Maj_l 

May  .2 

May  3 

May 

A 

May  5 

May  6 

May  7 

time 

0000 

• 

- 

- - 

8 

- 

17 

— 

16  - 

14  SSW 

15  SSE 

0100 

- 

- 

- - 

8 

- 

20 

- 

18  - 

9 SSW 

9 SSE 

0200 

- 

- 

- - 

5 

- 

19 

- 

18  - 

7 WSW 

5 SSE 

0300 

- 

— 

- - 

5 

- 

21 

19  - 

8 V.'SW 

10  NNW 

0400 

- 

- 

- - 

2 

- 

23 

- 

18  - 

7 WSW 

13  NNW 

0500 

- 

- 

- - 

5 

- 

26 

— 

18  - 

8 WNW 

14  N 

0600 

- 

- _ 

12 

— 

17 

_ 

15  - 

6 ENE 

20  N 

0700 

•• 

- 

- - 

7 

- 

13 

• 

13  - 

5 E 

20  N 

0800 

- 

- 

- - 

8 

- 

19 

- 

12  - 

9 ENE 

23  N 

0900 

- 

- 

- - 

4 

s 

19 

- 

13  - 

12  E 

20  NNE 

1000 

- 

- 

15  ESE 

1 

- 

19 

- 

11  WNW 

13  E 

21  NNE 

1100 

- 

«■> 

13  ESE 

4 

_ 

19 

•w 

10  WNW 

12  E 

20  HE 

1200 

- 

- 

11  ESE 

6 

- 

18 

- 

3 WNW 

10  ESE 

18  NE 

1300 

- 

- 

9 - 

11 

- 

20 

- 

3 WNW 

9 ESE 

16  NNE 

HOO 

- 

- 

11  - 

14 

- 

21 

- 

10  WNW 

8 SE 

11  N 

1500 

- 

- 

10  - 

16 

- 

22 

— 

11  WSW 

7 SE 

8 NNE 

16C0 

- 

- 

11  - 

17 

— 

23 

— 

12  WSW 

11  SE 

8 N 

1700 

- 

- 

13  - 

17 

- 

22 

— 

14  WSW 

12  S3Z 

11  N 

1800 

- 

- 

12  - 

16 

- 

23 

— 

8 WSW 

13  SSE 

11  N 

1900 

- 

- 

11  - 

14 

- 

22 

— 

7 WSW 

15  SSE 

14  NNE 

2000 

- 

- 

0 - 

15 

«• 

16 

_ 

lu  SV! 

17  SSE 

18  NNE 

2100 

- 

- 

8 - 

17 

- 

13 

— 

9 SW 

16  SSE 

14  NNE 

2200 

- 

- 

6 - 

19 

8 

— 

8 SSW 

17  SSE 

12  NNE 

2300 

- 

- 

4 - 

17 

- 

S 

- 

13  S3  W 

17  SSE 

7 NE 

22  - 


WIND  VELOCITY  (nph) 

1951 

64  Feet  Above  Mean  Water  Level 


DATE  May  8 Mav  9 


Mav  10  Mav  11  Mav  12 


Mav  13  Mav  14 


TIME 


0000 

9 

NNE 

18 

E 

22 

S 

10 

SSE 

10 

NNW 

10 

E 

16 

ENE 

0100 

12 

NNE 

17 

E 

20 

s 

12 

SSE 

14 

NNW 

11 

ENE 

16 

ENE 

0200 

13 

NE 

17 

E 

20 

SSE 

9 SSE 

15 

NNW 

10 

ENE 

15 

ENE 

0300 

15 

NE 

15 

E 

19 

SSE 

4 

S 

18 

NNW 

11 

NE 

18 

ENE 

0400 

17 

NE 

15 

ESE 

16 

SSE 

7 

SW 

18 

NNW 

13 

NE 

18 

ENE 

0500 

19 

NE 

14 

ESE 

13 

SSE 

6 

W 

21 

NNW 

15 

NE 

17 

ENE 

0600 

19 

NE 

12 

E 

11 

SSE 

6 

NW 

20 

NNW 

16 

NE 

18 

ENE 

0700 

21 

NE 

10 

E 

9 

SSE 

13 

NW 

19 

K 

13 

NE 

19 

ENE 

0800 

23 

NE 

11 

ESE 

3 

SSE 

17 

N 

19 

NNE 

19 

NE 

16 

ENE 

0900 

23 

NE 

14 

SE 

9 

SSE 

16  NNE 

20 

NE 

19 

NS 

22 

E 

1000 

22 

NE 

13 

SE 

26 

W 

12 

N 

17 

NE 

13 

NE 

25 

E 

1100 

23 

NE 

14 

SE 

18 

NNW 

13 

E 

17 

NE 

17 

NE 

23 

E 

1200 

24 

NE 

14 

SE 

12 

E 

9 

SE 

15 

NNE 

16 

NNE 

25 

E 

1300 

23 

ENE 

15 

SSE 

U 

ESE 

4 

S 

12 

NNE 

15 

NNE 

26 

E 

1400 

24 

EKE 

16 

sss 

17 

SE 

7 

SW 

12 

NE 

11 

NNE 

26 

E 

1500 

22 

ENE 

16 

SE 

12 

SE 

12 

NW 

12 

ENE 

9 

ENE 

28 

E 

1600 

24 

ENE 

18 

ESE 

15 

SSE 

10 

NW 

11 

NS 

12 

NE 

30 

E 

1700 

24 

ENE 

19 

E 

13 

SSE 

8 

NNW 

10 

NE 

16 

NE 

30 

E 

1800 

24 

ENE 

22 

ESE 

14 

SSS 

6 

NNW 

9 

NS 

21 

ENE 

31 

E 

1900 

25 

ENE 

21 

SE 

11 

SSE 

5 

K 

13 

NE 

23 

E 

27 

EL'S 

2000 

25 

ENE 

22 

SSE 

10 

SSS 

5 

NNE 

12 

!vE 

20 

E 

26 

ENE) 

2100 

20 

NE 

23 

S 

11 

SSE 

7 

*T 

A1 

13 

NE 

20 

E 

25 

ENE 

2200 

17 

ENE 

22 

S 

9 

SSS 

7 

NNE 

12 

NE 

17 

ore: 

23 

ENE 

2300 

13 

ENE 

23 

s 

12 

SSE 

/ 

O 

N 

12 

ENE 

16 

ENE 

23 

ENE 

23  - 


WIN’D  VELOCITY  (mph) 

1951 

64  Feet  Above  Mean  Water  Level 


DATE 

Mav  15 

Mav  16 

Mav  17 

Mav  18 

Mav  19 

Mav  20 

Mav  21 

TIME 

0000 

22 

ENE 

18  E 

6 SSE 

7 W 

7 S 

14 

S 

11 

SSE 

0100 

20 

ENE 

19  2 

4 SSE 

7 wnw 

9 S 

12 

s 

6 

SE 

0200 

22 

ENE 

18  E 

6 SSE 

7 vrcw 

9 S 

10 

s 

7 

SSE 

0300 

20 

ENE 

15  2 

6 SSE 

9 WNW 

8 S 

7 

s 

7 

SSW 

0400 

19 

ENE 

13  ENE 

2 SSE 

8 WNW 

4 S 

6 

s 

8 

SSW 

0500 

19 

ENE 

10  ENE 

2 E 

9 NNW 

2 S 

7 

s 

c. 

✓ 

SSW 

0600 

22 

E 

12  ENE 

3 IK® 

7 NNW 

2 SB 

6 

SW 

5 

SSW 

0700 

28 

E 

13  ENE 

7 NNW 

7 NNW 

L ESE 

7 

SSW 

3 

s 

0800 

29 

E 

12  ENE 

8 NNW 

3 N 

2 ESE 

6 

s 

2 

s 

0900 

28 

E 

10  EKE 

7 NNW 

5 UNE 

4 SE 

4 

s 

5 

SE 

1000 

27 

E 

12  E 

6 NNW 

- :<e 

6 SE 

3 

s 

6 

SE 

1100 

27 

E 

12  E 

7 NNW 

3 1 ■ n. 

6 SSE 

5 

s 

6 

3E 

1200 

26 

E 

12  E3E 

6 NNW 

1 ** 

I Oi 

7 SSE 

3 

3 

6 

SSE 

1300 

25 

E 

10  E3E 

6 MJ 

3 SSW 

6 SSE 

4 

s 

7 

SSE 

1400 

25 

E 

10  ESE 

3 NNW 

3 SW 

4 SSE 

5 

s 

10 

SSE 

1500 

25 

E 

10  SE 

3 :i 

5 wsw 

4 SSE 

4 

S3W 

10 

SSE 

1600 

24 

E 

9 S3E 

5 NNW 

6 ■ sv; 

3 SE 

6 

SSVJ 

9 

SSE 

1700 

25 

E 

9 SEE 

5 NNW 

5 VJSW 

4 SE 

7 

SSW 

9 

SSE 

1800 

25 

E 

7 S3E 

6 :j:.w 

4 VJSW 

10  SSE 

7 

SSW 

9 

SSE 

1900 

25 

E 

7 SSE 

5 WKW 

2 SW 

10  SSE 

9 

3 

9 

SSE 

2000 

25 

TT 

— J 

7 53E 

5 nkv: 

3 SSW 

9 S3E 

*»  / 

s 

11 

SSE 

2100 

25 

E 

6 SSE 

3 nnu 

2 SSW 

13  SSE 

14 

3 

14 

SSE 

2200 

23 

E 

7 SSE 

8 w 

4 S 

14  SSE 

13 

SSE 

15 

SjE 

2300 

21 

E 

7 SSE 

9 '.'SW 

5 S 

12  3 

14 

SSE 

15 

SSE 

- 24  - 

* 


I 

! 


WIND  VELOCITY  (raph) 

1951 

64  Feet  Above  Mean  Water  Level 


DATE 

Mav  22 

Mav  23 

Mav  24 

Mav  25 

Mav  26 

Mav  27 

Mav  28 

TIME 

COOO 

14  SSE 

13  S 

20  NHV 

16  E 

- S 

- WHW 

- 3 

0100 

13  SSE 

- S3W 

is  in.v 

11  E 

- S 

- w 

- S 

0200 

9 S3E 

- SSW 

l'f  I! 

14  E 

- S 

- w 

- S 

0300 

*7  o 
t ojk 

- WSW 

18  !.' 

12  E 

- SSW 

- WHW 

- SSW 

0400 

5 SSE 

- WSW 

19  hne 

14  ENE 

- SSW 

- VHW 

- SSW 

0500 

7 SSE 

- WSW 

19  HNE 

17  ENE 

- SSW 

- WITH 

- WSW 

0600 

8 SSE 

- WSW 

16  NNE 

18  EWE 

- SSW 

- HW 

- w 

0700 

10  SSE 

- WSW 

17  IE 

16  ENE 

- SSW 

- w:.w 

- WSW 

0800 

10  SSE 

- WSW 

16  HE 

13  NE 

- sw 

- IJHW 

- WSW 

0900 

6 SSE 

- WSW 

16  HE 

12  NE 

- w 

- NNW 

- WSW 

1000 

11  SSE 

- WSW 

13  LHE 

13  NE 

- WSW 

13  N 

- WSW 

1100 

15  SSE 

15  WWW 

12  SKE 

12  EIE 

- sw 

15  N 

- WSW 

1200 

19  SSE 

11  WilW 

11  ENE 

- E 

- SSW 

12  N 

- WSW 

1300 

13  SSE 

10  NW 

10  E5E 

- SE 

- s 

M 

• i • 

- WSW 

1400 

11  SSE 

12  WKW 

9 SE 

- SSE 

- s 

- N 

- V’SW 

1500 

12  S 

13  WSW 

9 SE 

- SSE 

- SSW 

- EIE 

- WSW 

1600 

10  S 

15  WSW 

10  SE 

- SSE 

- WSW 

V 

u 

- WSW 

17C0 

5 S 

14  WSW 

9 SSE 

- SE 

— WSW 

- s 

— 5 £#/# 

1SC0 

9 S 

12  WSW 

7 SSE 

- E 

- WSW 

- w 

- SSW 

1900 

12  S 

13  W 

8 SSE 

- ESS 

_ V.  SV.' 

- 3 

- SSW 

20C0 

7 SSE 

14  MI.W 

11  SSE 

- E 

- wsn 

- SSW 

— 53  • 

2100 

6 SSE 

17  HNW 

12  E 

- E3E 

- w 

- SSW 

— 

2200 

6 SE 

21  nmw 

17  V 

- SE 

, UMU 

- S SV.r 

2300 

8 SE 

20  NHW 

16  E 

- SSE 

- w 

- SSW 

- SSW 

25  - 


WIND  VELOCITY  (mph) 

1951 

64  Feet  Above  Moan  Water  Level 


DATE 

Mav  29 

Mav  30 

Mav  31 

TIME 

OOOO 

- sw 

7 S 

6 SSW 

0100 

- ssw 

- S 

6 SSW 

0200 

- SSW 

10  SSW 

6 S 

0300 

- SSW 

8 S 

6 S 

0400 

- SSW 

8 SSW 

8 SSW 

0500 

- SSW 

10  SSW 

9 3 

0600 

- SSW 

12  SSW 

10  SSW 

0700 

- s 

11  SSW 

8 WSW 

0800 

- ssw 

7 SSW 

5 WiiW 

0900 

- ssw 

6 WSW 

5 WNW 

1000 

- ssw 

5 WSW 

5 WSW 

1100 

- ssw 

5 SSW 

6 WNW 

1200 

8 SSW 

6 SSW 

5 WNW 

1300 

7 SSW 

7 SW 

5 WSW 

1400 

8 SSW 

8 SSW 

4 WSW 

1500 

8 SSW 

6 ssv: 

4 SSW 

16C0 

8 SSW 

6 SSW 

6 SSW 

1700 

6 SSW 

7 SSW 

6 SSW 

1800 

6 S 

9 SSW 

7 WSW 

1900 

6 S3E 

3 SSW 

8 WSW 

20C0 

7 

0 00W 

7 SSW 

2100 

7 SSE 

"5  QCU 

2200 

7 S 

5 SSV 

3 WSW 

2300 

6 S 

5 SSW 

3 WSW 

- 26  - 


* « 


WIND  VELOCITY  (mph) 

1951 

64  Feet  Above  Mean  Water  Level 


DATE 

Juno  1 

Juno  2 

June  3 

June  4 

June  5 

June  6 

June  7 

TIME 

0000 

4 SSW 

15 

S 

15 

SE 

11  SSE 

14 

N 

2 

NNW 

6 

SSW 

0100 

4 S 

16 

S 

14 

SSE 

10  SSE 

14 

N 

2 

NNW 

8 

SSW 

0200 

7 S 

14 

S 

14 

SSE 

7 ESE 

11 

NNE 

2 

N 

12 

SSW 

0300 

6 S 

12 

3 

12 

SE 

7 ESE 

10 

NNW 

3 

NE 

15 

SSW 

0400 

7 S 

11 

SSE 

11 

SE 

8 ENE 

13 

NNW 

5 

ESE 

16 

SSW 

0500 

5 SSW 

13 

SSE 

11 

SE 

6 ENE 

17 

NNW 

9 

ESE 

14 

SSW 

0600 

3 S 

15 

SSE 

13 

E 

6 ENE 

14 

N 

7 

ESE 

15 

SSW 

0700 

4 S 

16 

SSE 

11 

E 

4 ENE 

14 

N 

7 

S 

13 

SSW 

0800 

5 SSE 

15 

S 

10 

ESE 

3 NNE 

14 

N 

8 

SSW 

11 

SSW 

0900 

5 SSE 

15 

SSE 

11 

ESE 

6 NNE 

11 

NNW 

8 

SSW 

10 

SSW 

1000 

5 SSE 

14 

SSE 

10 

ESE 

8 NNE 

10 

NNW 

5 

SSW 

8 

SSW 

1100 

4 SSE 

13 

ESE 

9 

SSE 

8 ENE 

9 

NNW 

4 

SSW 

9 

SSW 

1200 

5 SSE 

18 

ESE 

9 

SSE 

7 ENE 

5 

NS 

5 

SSW 

7 

SSW 

1300 

6 SE 

18 

ESE 

9 

C 

O^Jl  j 

13  E 

1 

SE 

6 

SSW 

7 

SSW 

14C0 

8 S3 

18 

ESE 

10 

SSE 

12  ENE 

2 

SSW 

5 

SSW 

10 

s sw 

1500 

14  SSE 

18 

ESE 

11 

SSE 

7 NE 

0 

SSW 

/ 

O 

SSW 

11 

SSW 

1600 

9 SSE 

17 

E 

12 

SSE 

11  NNE 

3 

SSW 

5 

SSW 

13 

SSW 

1700 

6 SE 

17 

v 

• J 

10 

SSE 

10  ENE 

3 

SSW 

8 

SSW 

12 

SSW 

1800 

13  SSE 

18 

ESE 

10 

SSE 

8 ENE 

2 

NSW 

5 

SSW 

12 

SSW 

1900 

13  s 

17 

ESE 

10 

SSE 

6 NNU 

3 

SW 

3 

SSW 

13 

SSW 

2000 

15  S 

19 

SE 

ii 

SSE 

10  NNW 

2 

wsw 

4 

SSW 

13 

SSW 

2100 

16  S 

18 

SSE 

11 

S 

12  NNW 

0 

6 

SSW 

15 

SSW 

2200 

13  S 

17 

SE 

12 

SE 

14  N 

0 

5 

SSW 

15 

SSW 

2300 

14  s 

17 

ESE 

14 

SSE 

16  N 

1 

NNW 

6 

SSW 

19 

SSW 

27  - 


WIND  VELOCITY  (raph) 

1951 

64  Feet  Above  Mean  Water  Level 


DATE 

June  8 

June  9 

June  10 

June  11 

June  12 

June  13 

June  14 

TIME 

i 

cooo 

20  SSW 

- 

SSW 

- s 

— 

SE 

16  S 

6 SSW 

11  S j 

0100 

21  SSW 

- 

s 

- SSW 

- 

S 

16  s 

15  S 

10  S 1 

0200 

20  SSW 

- 

3 

- SSW 

- 

sw 

14  S 

19  S 

11  S j 

0300 

19  SSW 

- 

S 

- SSW 

- 

W 

8 SSW 

19  S 

9 S 

0400 

18  SSV! 

- 

S 

- SSW 

- 

V/NW 

6 SSW 

11  S 

10  3 

0500 

19  SSW 

- 

S 

- SSW 

- 

V/NW 

7 S 

7 S 

9 SSE 

0600 

16  So’.' 

- 

S 

- SSW 

— 

E 

11  S 

6 SSW 

8 £ 

0700 

17  SSW 

- 

s 

- SSW 

— 

S3E 

12  S 

6 SSW 

6 SSW 

0800 

16  SSV! 

- 

s 

- SSW 

- 

S3E 

13  s 

6 SSW 

4 SSW 

0900 

14  SSW 

— 

s 

- SSW 

_ 

S 

13  3 

9 SSW 

6 SW 

2.000 

13  SSV/ 

- 

s 

- SSW 

- 

SW 

6 SSW 

6 SSW 

4 3 

1100 

- SSW 

s 

- s 

_ 

sw 

5 SSW 

3 SSW 

7 SSW 

1200 

- SSW 

— 

s 

- s 

— 

sw 

4 3SW 

6 SSW 

6 SSW  | 

1300 

- SSW 

— 

s 

- v/sw 

7 

sw 

7 S 

5 SSW 

5 SSW 

HCO 

- SSW 

-> 

s 

- v/sw 

5 

sw 

9 S 

3 SW 

5 S 

1500 

- SSW 

- 

s 

- V/SW 

4 

sw 

12  S 

10  S 

7 S 

IbOO 

- SSW 

— 

s 

- W3W 

4 

sw 

13  s 

7 SSW 

6 SSE 

1700 

- SSW 

_ 

s 

- wsw 

4 

sw 

12  S 

5 SSW 

6 SSW 

1800 

- SSW 

- 

s 

- v/sw 

6 

sw 

17  - 

4 S 

8 SSW 

1900 

- SSW 

- 

s 

- :cw 

5 

sw 

15  S 

4 S 

7 SSVJ 

2000 

- SSW 

- 

s 

- I/I”./ 

9 

sw 

8 SSW 

8 S 

5 SSW 

2100 

- SSW 

- 

s 

- K 

11 

sv/ 

8 SSW 

7 S 

8 SSW 

2200 

- SSW 

- 

0 

sJ 

- NNE 

13 

3 

8 SSW 

8 S 

5 S 

23CC 

- SSW 

- 

s 

- ENE 

14 

s 

10  SSW 

7 S 

10  S 

/ 


WIND  VELOCITY  (aph) 

1951 

64  Feet  Above  Mean  Water  Level 


DATE  June  15  June  16  June  17 


TIME 


0000 

10 

S 

10  s 

14 

S 

0100 

9 

S 

10  s 

11 

S 

0200 

9 

S 

9 s 

8 

SSW 

0300 

7 

ssw 

8 SSW 

8 

ssw 

0400 

5 

ssw 

9 SSW 

8 

s 

0500 

8 

sw 

11  ssw 

10 

s 

0600 

3 

sw 

10  ssw 

15 

s 

0700 

6 

ssw 

3 SSW 

13 

s 

0800 

6 

ssw 

9 SSV 

9 

s 

0900 

8 

ssw 

14  ssw 

9 

ssw 

1000 

11 

ssv 

15  WSW 

8 

5 

1100 

13 

ssw 

16  SW 

8 

s 

1200 

13 

ssw 

11  ssw 

16 

3 

1300 

18 

sw 

8 S 

13 

s 

1400 

19 

sw 

7 SSW 

11 

ssw 

1500 

19 

sw 

8 S 

8 

ssw 

1600 

15 

ssw 

7 SSW 

8 

ssw 

1700 

14 

ssw 

3 S 

6 

s 

1800 

14 

ssw 

10  S 

6 

s 

1900 

10 

ssw 

9 SSW 

6 

ssw 

2<JO0 

7 

ssw 

10  S 

6 

sw 

2100 

9 

s 

11  S 

11 

sw 

oonn 

9 

e 

ws 

T 4 C 

XV/  iJ 

1 

r*  c-  r 
hJvjr; 

2300 

9 

ssw 

17  S 

14 

ssw 

June  13 

June  19 

June  20 

June  21 

7 SSW 

6 ssv; 

10  SSE 

18 

SE 

5 SSW 

9 S 

13  S 

17 

SSE 

8 SSW 

9 S 

15 

S 

17 

SSE 

8 SSW 

12  SSW 

12  S 

17 

SSE 

7 SSW 

11  SSW 

9 

S 

16 

SSE 

7 SSW 

3 SSW 

10 

S 

14 

S 

8 SSW 

5 

s 

8 S 

9 

S 

8 SSW 

5 

s 

7 

S 

9 

S 

9 SSW 

7 

s 

7 

S 

7 

c 

6 SSW 

7 

s 

8 b 

8 

s 

5 SSW 

5 S 

10  SSE 

6 

s 

5 SSW 

4 S 

9 SSE 

5 

ssw 

6 SSW 

7 S 

3 SSE 

6 

ssw 

8 SSW 

9 

s 

7 

S 

4 

ssw 

9 SSW 

14  S 

6 SSW 

5 

ssw 

7 SSW 

12 

s 

11  SSE 

7 

s 

7 SSW 

16  S 

7 S 

9 

s 

11  SSW 

14  S 

8 

s 

7 

s 

8 SSW 

13  s 

7 S 

9 

s 

8 SSW 

16  S 

7 

s 

11 

SSE 

8 SSW 

12 

s 

9 3 

15 

SSE 

7 S 

10  S 

13 

s 

13 

SSE 

it  0 n i 

XX  ^ • 

1 / nnr* 
X4*.  JJb 

1 r-» 
X f 

kJ 

LU 

WO: J 

7 ssw 

10  s 

17 

s 

16 

SSE 

S 


WIND  VELOCITY  (mph) 

1951 

64  Feet  Above  Mean  V'ater  Level 


DATE 

June  22 

June  23 

June  24 

June  25 

J'ine  26 

June  27 

June  28 

TIME 

OCOO 

14 

SSE 

8 

s 

19 

ESE 

- SE 

3 

SW 

10 

ESE 

- 

S 

0100 

12 

SSE 

10 

s 

17 

SSE 

- SE 

1 

i;sw 

10 

SE 

- 

S 

0200 

11 

S 

12 

s 

19 

SE 

- ESE 

3 

WNW 

12 

S 

17 

s 

0300 

12 

s 

11 

SSE 

17 

SSE 

- ESE 

4 

NIJW 

15 

S 

16 

s 

0400 

13 

s 

11 

SSE 

- 

SSE 

12  ESE 

4 

NEW 

12 

S 

16 

s 

0500 

9 

S 

7 

S 

- 

SSE 

11  ENE 

8 

NNW 

8 

SSE 

15 

s 

0600 

8 

3 

6 

S 

— 

SE 

9 ENE 

7 

Ji'.W 

3 

S 

15 

s 

0700 

9 

C 

5 

SSE 

- 

SE 

8 ENE 

11 

n;z; 

7 

S 

— 

s 

0800 

14 

SSE 

5 

E3E 

— 

ESE 

3 ENE 

10 

7 

SE 

14 

s 

0900 

11 

S 

6 

E 

— 

ESE 

4 ENE 

10 

nm-; 

6 

SE 

14 

s 

1C00 

6 

S 

6 

ESE 

- 

ESE 

5 EKE 

5 

n:?j 

6 

ESE 

14 

s 

1100 

4 

SSU 

6 

ESE 

- 

ESE 

3 HE 

5 

new 

5 

ESE 

16 

s 

1200 

5 

ssv 

7 

SE 

— 

ESE 

3 SSE 

4 

_ 

6 

SE 

17 

s 

13C0 

6 

s 

10 

SSE 

- 

SE 

2 SSE 

1 

_ 

7 

SE 

17 

s 

1400 

6 

n 

0 

14 

SSE 

- 

SSE 

2 SSE 

3 

sw 

3 

33  E 

13 

s 

1500 

5 

s 

16 

S 

— 

SSE 

3 S 

— 

— 

8 

SSE 

18 

s 

1600 

7 

s 

16 

SE 

- 

SSE 

4 S 

— 

s 

13 

SE 

20 

s 

1700 

5 

s 

15 

ESE 

— 

SE 

4 S 

— 

c 

0 

— 

SSE 

13 

SSE 

18C0 

9 

s 

17 

ESE 

— 

SE 

6 SW 

6 

3 

— 

SE 

— 

SSE 

1900 

10 

5 

18 

sz 

— 

SSE 

5 SW 

5 

s 

— 

ESE 

— 

SSK 

2000 

9 

s 

20 

ESE 

— 

SE 

5 SW 

6 

s 

- 

->E 

— 

33 

2100 

7 

33: 

19 

ESE 

- 

ESE 

6 SW 

7 

SE 

— 

SE 

— 

2200 

8 

ssv/ 

20 

SE 

— 

ESE 

5 NSW 

10 

£ 

— 

SE 

- 

333 

2300 

10 

cVl  Cj 

20 

C CTT 

%-J  O 4J 

- 

SE 

3 NSW 

11 

ESE 

- 

ESE 

— 

s 

30  - 


I 


VIM)  VELOCITY  (mph) 

1951  | 

64  Feet  Above  Mean  Water  Level 


DATE 

June  29 

June  JO 

TIME 

0000 

- S 

- - 

0100 

- SSE 

- - 

0200 

- SSE 

- - 

0300 

- S 

- - 

0400 

- 3 

- 

0500 

- S 

- - 

0600 

- S 

— — 

0700 

- SSE 

- 

0800 

- SSE 

- - 

0900 

- SSE 

— — 

1000 

- S 

— — 

1100 

- S 

• - 

1200 

- - 

— - 

1300 

- - 

- - 

1400 

- - 

- - 

1500 

- - 

- - 

1600 

- - 

- - 

1700 

- - 

- - 

1300 

- - 

• - 

1900 

- - 

- 

20C0 

^ 1 r\r\ 

- - 

- ~ 

<-  J.WV 
2200 

_ _ 

«•  — 

2300 

- _ 

- — 

31  - 


WIND  VELOCITY  (moh) 

1951 

64  Feet  Above  Mean  Vlater  Level 


DATE  July  1 July  2 July  3 July  4 July  5 July  6 July  7 
TIME 

CCOO  --  - - --  - - --  - - - - 

01C0  --  - - - - --  --  --  - - 

0200  --  --  --  - - --  - - - - 

0300  --  --  --  --  - - - - -- 

0400  - - - - - - - - - - - - - - 

0500  - - - - - - - - - - - - - - 

0600  - - - - - - - - - - - - - - 

0700  - - - - - - - - - - - - - - 

0800  - - - - - - - - - - - - - - 

0900  - - - - - - - - - - - - - - 

1000  - - - - - - - - - - - - - - 

1100  - - - - - - - - - - - - 
1200  - - - - - - - - - - - - - - 

1300  - - - - - - - - - - - - - - 


UCO  - - - - - - - - - - - - 2SSE 

15  CO  - - - - - - - - - - - - 4 s 

1600  - - - - - - - - - - - - 7 S 

1700  - - - - - - - - - - - - 21  E 

1800  — — — — — — — — — — — — 9 NIIE 

1900  - - - - - - - - - - - - 10  EKE 

2000  - - - - - - - - - - - - 7 i.E 

->  1 m __  _ _ _ _ _ __  _ n ? 

2200  - - - - - - - - - - - - 6 EKE 

2300  - - - - - - - - - - - - 8 LEE 


- 32  - 
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I 


I 

I 


WIND  VELOCITY  (aoh) 

1951 

64  Feet  Above  Kean  Water  Level 


DATE 

July  3 

July  9 

July  10 

July  11 

July  12 

July  13 

July  16 

TIKE 

0000 

8 

SE 

11  SSW 

- SE 

13  EL'S 

- SSE 

9 ESE 

13 

E 

0100 

6 

E 

12  SSW 

- S 

H E 

11  SE 

9 ESE 

14 

Era 

0200 

6 

E 

11  S 

- E 

- ESE 

9 ESE 

8 ESE 

11 

Era 

C300 

6 

E 

9 S 

- E3E 

- ENE 

9 SE 

8 SE 

8 

ENT. 

0400 

7 

SE 

11  ssw 

9 E 

10  Era 

6 SE 

7 SSE 

7 

EliE 

0500 

7 

S 

11  SSW 

8 EliE 

9 ra 

7 ESE 

5 SSE 

7 

ra 

0600 

4 

S 

10  SSW 

11  ENE 

10  ra 

8 Era 

3 SE 

9 

NS 

0700 

4 

S 

7 SSW 

12  e::e 

13  ra 

11  Era 

4 ra 

7 

NNE 

0300 

2 

S 

6 S 

12  EKE 

H ra 

11  Era 

7 NNE 

6 

NNE 

0900 

3 

SSE 

6 S 

10  Era 

13  ra 

10  ENE 

7 !iE 

7 

NE 

1000 

2 

SSE 

5 S 

8 E 

13  E 

8 ENE 

7 Era 

8 

ra 

1100 

2 

SE 

6 S 

10  ESE 

— — 

7 SEE 

4 Era 

7 

EKE 

1200 

2 

SSE 

6 SSE 

12  ESE 

- - 

6 SSE 

4 E 

6 

ESE 

1300 

4 

S 

7 SSE 

11  ESE 

- ESE 

7 Soi 

2 SSE 

3 

w Zj 

1400 

6 

s 

7 SSE 

16  SE 

- ESE 

8 ESE 

2 S 

4 

ZSK 

1500 

7 

s 

7 S 

- S 

- SS 

8 SSE 

3 S 

8 

ZZZ 

1600 

9 

s 

8 S 

- SSE 

- SE 

9 S 

5 SSW 

9 

L> 

17C0 

8 

s 

7 SSE 

12  ESE 

- SE 

9 SSE 

3 S 

11 

1300 

8 

s 

10  S 

16  E 

- ESE 

10  SSE 

1 W 

12 

- 

1900 

8 

s 

9 S 

10  SS 

12  ESE 

9 SSE 

6 HNU 

9 

- 

2C00 

8 

s 

8 SSE 

9 Era 

12  ESE 

8 SSE 

14  N;iW 

7 

- 

2100 

9 

s 

11  SSE 

13  E 

14  E~>£# 

9 ESE 

15  ra 

5 

- 

2200 

10 

s 

- S 

12  E 

- SE 

9 ESE 

10  Era 

3 

- 

2300 

11 

ssw 

- SE 

15  E 

- SSE 

9 ESE 

13  Era 

2 

- 

! 

I 

l 

1 


WIND  VELOCITY  (mph) 

1951 

64  Feet  Above  Mean  Water  Level 


DATE 

Julv  15 

Julv  16 

Julv  17 

Julv  18 

Julv  19 

Julv  20 

Julv  21 

TIME 

OOOO 

2 

2 - 

9 SW 

14  WNW 

10  SW 

5 NNE 

8 

s 

0100 

6 

- 

1 - 

10  WSW 

14  W 

10  WSW 

6 

NE 

7 

ssw 

0200 

9 

— 

2 - 

11  W 

6 WSW 

17  WSW 

2 SSE 

9 

s 

0300 

7 

- 

2 - 

12  WVW 

- SW 

16  WSW 

9 SSW 

8 

s 

04U0 

5 

— 

3 - 

14  V/IJW 

11  SSE 

11  W 

7 SSW 

7 

s 

0500 

4 

— 

3 - 

17  WWW 

14  SW 

12  W 

6 

SW 

6 

S SW 

0600 

4 

— 

4 - 

18  VJNW 

14  WSW 

11  WSW 

t>  SW 

5 

ssw 

0700 

4 

- 

6 - 

19  WWW 

16  WNW 

12  WNW 

- SW 

7 

ssw 

0800 

2 

- 

7 - 

17  :INW 

14  W 

7 WNW 

11  wsw 

9 

ssw 

0900 

0 

- 

7 - 

14  NNW 

12  W 

8 W 

9 W 

- 

s 

1000 

1 

- 

4 - 

10  NKW 

13  WNW 

9 v:rw 

7 WNW 

7 

SW 

1100 

3 

- 

3 - 

6 NNW 

10  WNW 

14  WNW 

3 WSW 

10 

SSW 

1200 

4 

- 

1 - 

6 NNW 

10  WNW 

12  WNW 

5 

SW 

8 

SSW 

1300 

6 

— 

_ _ 

5 WNW 

8 W 

8 WNW 

3 SSW 

6 

SSW 

1400 

6 

— 

4 WSW 

5 W'iW 

9 W 

5 WSW 

5 SSW 

7 

ssw 

1500 

5 

- 

5 WSW 

5 WNW 

9 WNW 

6 SSW 

5 SSW 

7 

ssw 

1600 

5 

- 

5 WSW 

5 WNW 

10  WSW 

11  SSW 

4 SSW 

7 

ssw 

1700 

5 

— 

4 WSW 

5 WNW 

8 V 

9 SSW 

7 

NE 

7 

s 

1800 

4 

— 

6 WSW 

4 W 

7 WNW 

7 SSW 

7 BNL 

9 

ssw 

1900 

5 

— 

6 WSW 

7 WSW 

7 KNW 

7 WSW 

7 ESE 

7 

s 

2000 

3 

— 

5 WSW 

7 WSW 

8 SW 

6 WSW 

7 

SE 

8 

s 

2100 

4 

- 

6 WSW 

7 WSW 

7 SW 

6 NNS 

^ SE 

11 

s 

2200 

3 

— 

6 WSW 

8 W 

9 SW 

A 

O 

6 3 

U 

SSE 

2300 

3 

- 

0 SSW 

9 UJ 

6 S 

3 E 

9 

S 

- 

SSE 
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WIND  VELOCITY  (moh) 

1951 

64  Feet  Above  Mean  Water  Level 


DATE 

July  22 

Julv  23 

Julv  24 

Julv  25 

Julv  26 

July 

■ 27 

Julv 

• 28 

TIME 

CCOO 

- SSE 

8 S 

4 S 

8 

- 

6 

- 

4 

- 

7 

- 

0100 

16  SSE 

4 MS 

4 SSW 

7 

- 

6 

- 

6 

- 

6 

- 

0200 

12  SSE 

16  SE 

5 SW 

5 

- 

7 

- 

6 

- 

7 

— 

0300 

10  SSE 

7 SE 

6 w 

4 

- 

12 

- 

8 

- 

12 

- 

0400 

8 S 

7 SW 

6 S 

1 

- 

6 

- 

10 

- 

17 

- 

0500 

5 SSW 

2 JJ 

- WSW 

1 

— 

5 

- 

14 

- 

15 

- 

0600 

5 S 

2 SSE 

14  sw 

4 

— 

9 

- 

14 

- 

14 

- 

0700 

4 SSW 

8 SSE 

13  WSW 

2 

— 

7 

- 

15 

- 

12 

- 

0800 

2 SSW 

4 EWE 

8 WSW 

3 

- 

14 

- 

13 

- 

18 

- 

0900 

4 WSW 

2 SSE 

11  - 

3 

- 

9 

- 

10 

- 

17 

- 

1000 

9 SW 

5 W 

16  - 

5 

- 

5 

- 

5 

- 

9 

- 

1100 

6 SSW 

19  WNW 

19  w 

11 

- 

3 

- 

13 

- 

13 

- 

1200 

2 SSW 

7 u:iw 

15  W 

14 

- 

3 

- 

6 

- 

13 

- 

1300 

3 SSE 

5 nne 

11  w 

12 

— 

5 

- 

7 

- 

13 

- 

1400 

7 SSE 

6 EWE 

9 WNW 

13 

— 

8 

- 

8 

- 

17 

- 

1500 

6 SSE 

7 e;ee 

9 

11 

- 

10 

- 

9 

- 

14 

- 

1600 

7 SSE 

6 E 

9 wsw 

8 

- 

10 

- 

10 

- 

9 

- 

1700 

7 SSE 

4 E 

9 wsw 

8 

- 

Q 

- 

10 

- 

4 

- 

1800 

8 SSE 

3 SE 

13  WSW 

9 

— 

6 

- 

11 

- 

3 

- 

1900 

7 SSE 

4 ESS 

14  w 

9 

- 

7 

- 

8 

- 

3 

- 

2000 

9 SSE 

4 SE 

14  wr.w 

5 

- 

4 

- 

0 

- 

4 

— 

^ V r»A 

41UU 

r\  rt 

*->  JO 

* r*  r* 

A* 

*"> 

A- 

- 

C 

s 

- 

r. 

y 

- 

2200 

6 SSE 

3 SSE 

12  ii:.w 

1 

- 

5 

- 

4 

- 

7 

- 

2 300 

8 SSE 

2 SSE 

8 - 

3 

- 

4 

- 

5 

- 

7 

- 

WIND  VELOCITY  (mph) 

1951 

64  Feet  Above  Mean  VJater  Level 


DATE 

July  29 

Julv  30 

•Tulv  31 

TIME 

COCO 

11 

— 

R 

- 

14 

- 

C1CO 

14 

- 

10 

- 

12 

- 

02  CO 

15 

8 

- 

11 

- 

0300 

14 

- 

10 

- 

11 

- 

0400 

10 

- 

11 

- 

10 

- 

0500 

21 

- 

14 

- 

11 

- 

C6C0 

25 

- 

15 

- 

30 

- 

0700 

17 

- 

10 

- 

19 

- 

0800 

19 

- 

13 

- 

12 

- 

0900 

21 

- 

U 

- 

5 

- 

1000 

21 

- 

5 

- 

4 

- 

1100 

23 

- 

10 

- 

6 

- 

1200 

21 

- 

17 

- 

4 

- 

1300 

20 

- 

11 

- 

7 

- 

1400 

20 

- 

9 

- 

6 

- 

1500 

16 

- 

6 

— 

6 

- 

1600 

16 

- 

9 

- 

3 

- 

1700 

12 

— 

9 

- 

7 

- 

1800 

7 

- 

8 

- 

8 

- 

1900 

4 

- 

10 

- 

10 

- 

2000 

9 

- 

1C 

- 

7 

- 

"N  1 AA 

£.  J.UVS 

*1  t 
XX 

— 

o 

- 

-3 

> 

- 

2200 

11 

- 

9 

- 

- 

2300 

8 

- 

10 

- 

/ 

- 

l.'iro  VELOCITY  (mph) 
1951 


64  Feet 

. rtbove 

Mean  Water 

Level 

date; 

*ug.  1 

Aug.  2 

A . . _ 

ftug. 

uJ 

Augj.,4 

Aug,  5 

Aug.  6 

Aug.  ‘ 

TIME 

COOO 

10  - 

5 WSW 

10 

C100 

11  - 

6 WSW 

12 

- 

— — 

- — 

- - 

- — 

02C0 

8 - 

4 WSW 

11 

- 

— — 

- — 

- - 

- - 

0300 

11  - 

6 WSW 

9 

- 

- - 

- - 

- - 

- - 

0400 

8 - 

12  w 

11 

- 

- - 

- - 

- — 

- - 

0500 

6 - 

11  WSW 

H 

- 

— — 

— — 

- - 

- - 

C600 

9 - 

9 WSW 

13 

- 

- - 

- — 

— — 

- - 

0700 

6 - 

7 irw 

16 

- 

— — 

- - 

- - 

- - 

0800 

2 - 

7 BW 

15 

— 

— — 

- - 

- - 

- - 

0900 

3 - 

6 W 

16 

- 

- - 

- - 

- - 

- - 

1000 

4 - 

7 WNW 

14 

- 

- - 

— — 

- - 

- - 

1100 

4 - 

7 WIW 

- 

- 

— — 

- - 

— — 

- - 

1200 

5 - 

8 - 

- 

— 

— — 

— — 

— — 

- - 

1300 

6 - 

- - 

- 

- 

— — 

- - 

- _ 

- — 

UOO 

7 - 

- - 

- 

- 

- - 

— — 

- - 

- - 

1500 

7 - 

— — 

- 

— 

- - 

— — 

— — 

- - 

1600 

4 WSW 

12  - 

- 

— 

— — 

— — 

- - 

- - 

1700 

5 WSW 

12  - 

- 

- 

— — 

— — 

- - 

- - 

1800 

6 l/SW 

13  - 

— 

— 

- — 

— — 

— — 

- - 

1900 

5 WSW 

14  - 

- 

— 

— — 

- - 

- - 

- — 

2000 

5 SW 

12  - 

- 

- 

- - 

— — 

- - 

- - 

2100 

5 WSW 

11  - 

- 

- 

- 

- - 

- - 

- - 

2200 

3 WSW 

11  - 

- 

- 

- - 

- - 

- - 

- - 

2300 

4 WSW 

11  - 

— 

- 

- “ 

- - 

- - 

- - 

- 37  - 


WILD  VELXI7Y  (nph) 

1951 

64  Feet  Above  Mean  Water  Level 


DATE  Aug.  8 Aug.  9 Aug. 10  Aug. 11  Aug. 12  Aug. 13  Aug. 14 
TIME 

C000  - - - - - - - - - - --  -- 

0100  --  --  --  --  --  --  -- 

0200  --  --  --  --  - - --  -- 

0300  --  --  --  --  --  --  -- 

0400  --  --  --  - - --  -- 
0500  --  --  --  --  - - --  -- 

0600  --  --  --  --  --  - - - - 

0700  --  --  --  --  --  --  -- 

0800  --  --  --  - - --  --  -- 

0900  - - --  --  --  --  - - - - 

1000  - - - - - - - - - - - - - - 

1100  - - - - - - - - - - - - - - 

1200  - - - - - - - - - - - - - - 

1300  - - - - - - - - - - - - - - 

1500  - - - - - - - - - - - - - - 

16C0  - - - - - - - - - - - - - - 

1700  - - - - - - - - - - - - - - 

1800  - - - - - - - - - - - - - - 

1900  - - - - - - - - - - - - 

2000  - - - - - - - - - - - - - - 

2100  - - - - - - - - - - - - - - 

2200  - - - - --  - - - - 

2300  - - - - - - - - __  - - - - 
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WIND  VELXITY  (mph) 

1951 

64  Feet  Above  Mean  Water  level 


DATE  Aug. 15  Aug. 16  Aug. 17  Aug . 18  Aup. 19  Aug. 20  Aug. 21 


TIME 

0000  --  --  --  --  - - --  9 SE 

0100  --  --  --  - - --  --  10  SE 

0200  --  --  --  --  - - --  10  SSE 

0300  - - - - - - - - - - - 10  SSE 

0400  --  --  --  --  --  --  4 SE 

0500  - - - - - - - - - - - - 7 HE 

0600  --  --  --  --  --  --  - .‘"E 

0700  --  --  --  --  --  --  - i:e 

0800  - - - - - - - - - - - - - EKE 

0900  - - - - - - - - - - - - 10  NE 

1C00  - - - - - - - - - - - - 9 NE 

1100  - - - - - - - - - - - - 6 MS 

1200  - - - - - - --  - - - - 3 EKE 

1300  - - - - - - - - - - - - 2 ESE 

14C0  - - - - - - - - - - -SE  2 SSE 

1500  - - - - - - - - - - 14  SSE  6 S 

1600  - - - - - - - - - - 11  SSE  6 SSE 

17C0  - - - - - - - - - - 7 SSE  8 SSE 

1800  - - - - - - - - - - 7 SE  1C  SSE 

1900  - - - - - - - - - - 10  SE  10  SSE 

2000  - - - - - - - - - - 13  SE  8SE 

2100  - - - - - - - - - - 11ESE  7 ESE 

2200  - - - - - - - - - - 10  SE  8 ESE 

2300  - - - - - - - - - - 10  SE  8 SE 
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DATE 

TE!E 

0000 

0100 

0200 

0300 

0400 

0500 

0600 

0700 

0800 

09C0 

1000 

1100 

1200 

1300 

1400 

1500 

1600 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

2200 

2300 


WIND  VELOCITY  (mph) 

1951 

64  Feet  Above  Kean  Water  Level 


Aug 

*22 

Aug 

*21 

Aug 

'*2A 

Aug 

[*25 

Aug. 26 

Aug. 27 

Aug. 28 

7 

SE 

7 

N 

2 

KNW 

10 

SSE 

10 

SSE 

10 

S 

4 

SE 

- 

- 

7 

nnw 

5 

NNW 

10 

SSE 

9 

SSE 

10 

S 

4 

SE 

- 

— 

5 

N 

5 

N 

10 

SSE 

9 

SSE 

8 

S 

4 

SE 

- 

— 

4 

NS 

5 

ne 

10 

S 

7 

SSF. 

8 

ssw 

5 

ESE 

— 

— 

5 

NIJE 

7 

ME 

8 

S 

5 

SSE 

9 

SSW 

8 

— 

- 

— 

5 

tiS 

7 

ene 

4 

S 

7 

S 

8 

ssw 

9 

- 

— 

— 

5 

IX 

6 

HE 

4 

S 

9 

SSW 

n 

ssw 

9 

_ 

10 

NE 

4 

t* 

6 

NS 

0 

6 

S 

10 

sw 

11 

NE 

10 

:x 

3 

E 

7 

NTS 

3 

ESS 

5 

SSW 

7 

wsw 

12 

ME 

11 

NE 

4 

ESE 

6 

NE 

4 

TTQV 

6 

SW 

4 

T ,» 

• » 

11 

NE 

8 

NE 

3 

ESE 

4 

ENE 

4 

ESS 

4 

SW 

2 

w 

10 

NE 

10 

NNE 

5 

SSE 

4 

E 

4 

SS 

6 

SSW 

1 

w 

o 

/ 

NF 

6 

HNE 

4 

S 

2 

SE 

5 

SE 

5 

ssw 

1 

sw 

6 

NE 

3 

NNE 

5 

ssw 

7 

SSE 

4 

SE 

5 

ssw 

-j 

> 

s 

6 

NE 

0 

6 

sw 

9 

S 

5 

SSE 

6 

ssw 

ssw 

12 

S 

10 

SSE 

7 

sw 

t 

S 

7 

SSE 

8 

ssw 

4 

ssw 

10 

SSE 

16 

E 

9 

wsw 

6 

S 

9 

SSL 

7 

s 

6 

ssw 

20 

HUE' 

8 

E 

8 

WNW 

5 

SSE 

5 

SSE 

7 

ssw 

5 

ssw 

11 

E 

5 

SE 

7 

NNW 

5 

SSE 

7 

SSE 

7 

s 

7 

ssw 

10 

• *XL 

5 

1 T7? 

* • —j 

12 

E 

5 

SSE 

6 

SSE 

7 

s 

6 

s 

9 

NE 

5 

IX 

11 

SE 

6 

SSE 

9 

SSE 

7 

s 

8 

s 

8 

NE 

4 

NE’E 

8 

SE 

7 

SE 

9 

SSE 

8 

s 

8 

s 

11 

NE 

4 

N 

5 

SE 

7 

SSE 

8 

SSE 

8 

SSE 

7 

s 

— 

IX 

5 

NNW 

0 

10 

SSE 

9 

SSE 

8 

SSE 

6 

s 

- 40  - 


* 

* 


1 

I 

I 

I 

: 


jkTL 

. 30 

'i 

- tvv 

• — • — i 

0000 

7 

S 

o sv 

- 

V\V 

CiOO 

r~ 

5 

10  SW 

\V 

C200 

6 

SSW 

li  wsw 

10 

\v 

03C0 

7 

ssv; 

11  wsw 

> 

wt.w 

0400 

6 

S.3W 

10  v 

10 

IV  V 

0500 

6 

SOW 

O V 

o 

WNW 

0600 

5 

SW 

s w 

10 

WttU 

07 0C' 

7 

sw 

9 tCW 

11 

WWW 

0800 

5 

wsw 

io  f: 

< » 

WNW 

0900 

4 

w 

11  Ni.V 

10 

tlM'.J 

1000 

4 

w 

11  r/w 

10 

fit./ 

1100 

2 

w 

11  KW 

7 

wrtw 

1200 

2 

w 

7 NNW 

r, 

3 VI 

1300 

2 

wsw 

7 WOW 

6 

ow 

1400 

2 

sw 

6 W 

(> 

wsw 

1500 

4 

sw 

7 WSW 

lr> 

*« 
. t 

1600 

4 

wsw 

11  w.;w 

42 

of. 

1700 

5 

3 '•/ 

n wsw 

07 

of 

1300 

6 

V/3W 

9 WSW 

4 

w 

19C0 

5 

ssw 

io  wow 

4 

r t ' t. 

20CC 

t* 

3W 

3 v; 

29 

2 ICO 

6 

3W 

9 

14 

'%  . 

, II  ■ $ 

22CC 

0 

33*/ 

9 W 

22 

2 3 CO 

w* 

_ > 

1 • * 

i.  * 

, 7 

1 

I 

I 


I 

I 


WIND  VELOCITY  (oph) 

1951 

64  Feet  Above  Mean  Water  Level 


DATE 

Sept.l 

Sept. 2 

Sent. 3 

Sept. 4 

Sept. 5 

Sept. 6 

Sept. 7 

TIME 

OOCO 

14 

N 

0 

2 SSW 

8 

SE 

3 SSW 

7 SW 

2 

WNW 

01C0 

15 

NE 

2 

SSW 

7 SSW 

10 

SSE 

4 SSW 

8 SW 

3 

NNW 

0200 

13 

NW 

2 

SW 

6 SSW 

13 

NE 

5 SSW 

10  WSW 

3 

NNW 

0300 

9 

S 

3 

SW 

6 SV.' 

16 

ENE 

4 SSW 

8 W 

4 

N 

0400 

5 

SSE 

4 

SW 

5 SW 

9 

r 

3 SW 

9 WNW 

1 

NW 

0500 

5 

SE 

0 

6 SW 

6 

SSE 

1 SV/ 

7 NW 

6 

NNW 

C600 

5 

SE 

1 

N 

6 WSW 

1 

SE 

2 NE 

13  12/ 

11 

NKE 

0700 

8 

2 

N 

3 WSW 

2 

SE 

4 ENE 

8 W 

7 

NNE 

0800 

8 

NE 

5 

;rs 

2 WSW 

1 

E 

4 S 

2 SW 

7 

N 

0900 

— 

ENE 

4 

NE 

2 W 

3 

ENE 

5 E 

4 WNW 

9 

N 

1COO 

4 

E 

4 

NE 

2 WSW 

1 

r» 

N 

4 ESS 

5 WNW 

7 

N 

1100 

3 

ESE 

6 

E 

4 SW 

0 

2 SSW 

8 WNW 

5 

NNE 

1200 

1 

E 

17 

SSW 

S 2 SW 

2 

S 

4 SSV’ 

9 W 

4 

NNE 

1300 

— 

ESE 

11 

SSW 

4 SV.' 

3 

3 

8 SSW 

9 WSW 

2 

NNE 

1400 

1 

3W 

12 

SW 

6 SW 

4 

W 

9 SSW 

14  W 

1 

SSW 

1500 

3 

sv; 

15 

w 

6 S'/ 

10 

NNE 

12  SW 

11  WNW 

5 

SSW 

1600 

4 

wsv 

10  WNW 

10  SW 

10 

!JE 

14  sw 

9 NW 

8 

SSW 

1700 

4 

WNW 

6 WNW 

13  NKE 

12 

E 

16  SW 

10  NEW 

5 

SSW 

1800 

4 

NW 

8 

w 

5 NW 

9 

ESE 

11  WSW 

8 NNW 

2 

sw 

19C0 

1 

m 

6 

w 

9 WNW 

7 

SSE 

11  WSW 

6 NNW 

8 

NNW 

2000 

3 

nnw 

6 wnw 

6 NSW 

8 

SSW 

9 WSW 

5 NNW 

7 

NNE 

2100 

2 

WNW 

3 

WNW 

7 E 

4 

SSW 

9 SW 

5 NW 

7 

NNE 

2200 

2 

SW 

3 WNW 

3 ESE 

5 

SSW 

8 SW 

3 NW 

5 

NE 

23C0 

2 

wsv/ 

2 

S’.-/ 

8 ESE 

4 

SSW 

7 SW 

1 NW 

3 

NNE 

I 

1 

I 

I 

I 


WIND  VELOCITY  (mph) 

1951 

64  Feet  Above  Mean  Water  Level 


DATE 

Sent. 8 

Sent. 9 

Sent. 10 

Sent. 11 

Sent. 12 

Sent. 13 

Sept t 14 

TIME 

0000 

5 NNE 

7 E 

8 S 

7 

NE 

16  ESE 

13  E 

15 

El® 

0100 

7 NNE 

7 ENE 

9 S 

6 

NE 

17  SSE 

13  ESE 

15 

NE 

0200 

5 NE 

7 E 

10  SSE 

7 

E 

18  SSE 

17  ESE 

13 

NE 

0300 

5 NNE 

12  SE 

11  S 

12 

E 

20  SSE 

14  ESE 

13 

NE 

0400 

6 NNE 

12  E 

11  S 

6 

— 

21  SSE 

14  ESE 

15 

1® 

0500 

9 NNE 

10  ENE 

11  SSV/ 

11 

— 

19  SSE 

15  SE 

13 

NE 

C600 

8 NE 

10  EKE 

8 SSW 

14 

— 

14  SSE 

15  SE 

14 

NE 

0700 

9 NE 

7 SSE 

5 SSW 

11 

_ 

17  SSE 

13  SSE 

13 

NNE 

0800 

8 ENE 

8 SW 

7 SE 

10 

- 

17  SSE 

12  SSE 

14 

NNE 

0900 

8 ENE 

9 W 

2 SE 

10 

— 

14  SSE 

13  S 

13 

NNE 

1000 

7 ENE 

3 NE 

1 SE 

12 

- 

17  SE 

- SSE 

11 

NNE 

1100 

5 E 

5 NE 

1 SSW 

11 

- 

13  ESE 

9 SSE 

11 

NNE 

1200 

3 SE 

5 SE 

2 SW 

12 

- 

21  E 

7 SSE 

14 

N 

1300 

4 SSE 

12  SSE 

7 SW 

12 

- 

17  S 

9 S 

16 

N 

14C0 

5 S 

7 SSE 

7 SW 

9 

- 

8 NNE 

9 W 

15 

N 

1500 

7 S 

10  SSE 

10  WNN 

9 

— 

- KE 

11  NW 

15 

NNE 

1600 

14  NE 

10  SSE 

13  WNVJ 

10 

— 

7 E 

15  NNE 

16 

NNE 

1700 

20  NNE 

11  SSE 

8 WSW 

10 

SSE 

11  N 

13  k:e 

18 

NNE 

1800 

10  NE 

11  S 

3 S 

9 

SE 

8 N 

15  NE 

18 

NNE 

1900 

U NE 

12  SSE 

7 SE 

19 

SE 

13  NE 

19  NE 

18 

NNE 

2000 

10  ENE 

14  SSE 

10  ESE 

12 

ESE 

17  ENE 

16  ENE 

18 

NNE 

2100 

9 E 

11  3 

11  E 

9 

SE 

13  s 

17  ENE 

18 

NNE 

2200 

8 E 

10  S 

9 ENE 

19 

E 

17  E 

18  E 

16 

NNE 

2300 

7 ESE 

9 S 

7 NE 

21 

ESE 

15  E 

16  E 

17 

NNE 

f 

t 


I 


WIND  VELXITY  (mph) 

1951 

64  Feet  Above  Mean  Water  Level 


DATE 

Sent. 15 

Sent. 16 

Sejot 

.17 

Sent. 18 

Sect. 19 

Sent. 20 

Sent. 2^ 

TIME 

COCO 

20  NNE 

- NNE- 

- 

- 

— 

- 

- - 

16  - 

- SE 

0100 

17  NKE 

- NNE 

- 

- 

- 

- 

— - 

15  - 

- ESE 

0200 

- NE 

- NNE 

— 

— 

— 

- 

- — 

14  - 

- E 

0300 

- NNE 

- NNE 

- 

- 

- 

- 

- - 

14  - 

- E 

0400 

- NNE 

- NNE 

- 

- 

- 

- 

- - 

16  - 

- E 

05  00 

- NE 

— — 

— 

- 

- 

- 

— — 

14  - 

- E 

0600 

- NE 

- — 

- 

- 

- 

- 

- - 

13  - 

- E 

0700 

- NNE 

- - 

- 

- 

- 

- 

- - 

15  SE 

- E 

0800 

- NE 

— — 

- 

— 

— 

- 

— — 

21  SE 

- E 

0900 

- NE 

- - 

- 

- 

- 

- 

- - 

22  SSE 

- ENE 

1C00 

- NE 

- - 

- 

— 

- 

- 

— - 

13  SSE 

- NE 

1100 

' - 

- - 

— 

- 

- 

- 

— — 

14  S3S 

- NE 

1200 

- NNE 

- - 

• 

- 

- 

- 

11  HNE 

16  SE 

- E 

1300 

- NNE 

- - 

- 

- 

— 

— 

12  NNE 

16  SE 

- E 

1400 

- NNE 

- - 

- 

- 

- 

- 

9 NNE 

. 11  E3E 

- E 

1500 

- NNE 

- — 

- 

- 

— 

10  NE 

12  E 

- ESE 

1600 

- NE 

- - 

- 

— 

— 

— 

13  NE 

16  E 

- ESE 

1700 

- NE 

- - 

- 

- 

- 

11  ESS 

17  ENE 

- E 

1800 

- NNE 

- — 

- 

- 

- 

- 

9 E 

24  E 

- NE 

1900 

- NE 

- - 

- 

- 

- 

- 

10  ENE 

21  ENE 

- NE 

2CC0 

- NE 

- - 

- 

- 

- 

— 

12  NS 

24  ENE 

- NE 

2100 

- NE 

- - 

- 

- 

— 

• 

10  ENE 

18  ENE 

- NE 

2200 

- NE 

- - 

— 

— 

- 

16  - 

19  SE 

- ENE 

2300 

- HE 

— - 

- 

- 

- 

- 

17  - 

13  SSE 

- E 

- 44  - 


I 

I 


WIND  VELOCITY  (asph) 

1951 

64  Feet  Above  Mean  Water  Level 


DATE 

Sent. 22 

Sent. 23 

Sent. 24 

Sent. 25 

Sent. 2b 

SeDt.27 

Sent. 28 

TIME 

OCOO 

E 

E!"E 

8 

ESE 

8 SE 

16 

E 

13 

SE 

8 

i'LJ 

0100 

- 

E3E 

- 

E 

9 

SE 

5 SE 

12 

v 

11 

SE 

9 

NNE 

0200 

- 

E 

- 

ENE 

10 

SE 

6 SSE 

10 

ESE 

10 

SE 

10 

12® 

0300 

- 

Ei® 

- 

ENE 

10 

SE 

6 SSE 

8 

ENE 

9 

SSE 

13 

NE 

0400 

- 

E 

- 

NE 

9 

SE 

7 S 

q 

NE 

9 

SSE 

14 

HI® 

0500 

- 

SE 

- 

ME 

9 

SE 

6 S 

11 

I® 

8 

SSE 

15 

I® 

C6CC 

- 

5E 

- 

NE 

a 

SE 

21  EKE 

14 

NE 

7 

SE 

16 

N® 

0700 

— 

SE 

- 

NE 

10 

SE 

20  E 

15 

NE 

6 

— 

16 

NE 

0800 

- 

SSE 

- 

NE 

11 

ESE 

17  SE 

19 

NNE 

6 

— 

15 

I® 

0900 

- 

S5E 

8 

ENE 

1C 

SE 

9 SE 

15 

MW 

5 

— 

16 

NNE 

1000 

— 

SSE 

7 

E 

8 

SE 

9 W 

9 

NEW 

6 

— 

H 

HI® 

1100 

- 

S 

6 

ESS 

3 

SE 

7 WNW 

6 

:e 

2 

— 

10 

HI® 

1200 

- 

S 

4 

ESE 

7 

SE 

22  Mi® 

9 

SSE 

1 

- 

10 

HE 

1300 

- 

S 

5 

SE 

6 

ESE 

20  Nil E 

5 

SSE 

1 

NKW 

6 

HI® 

1400 

- 

SVf 

4 

SSE 

8 

ESE 

11  NBE 

10 

3SW 

4 

n::w 

5 

HUE 

1500 

- 

SW 

4 

SSE 

9 

SE 

6 I® 

10 

s 

10 

NSW 

8 

I •’  NE 

1600 

- 

S3’.; 

4 

SE 

9 

SE 

8 3S 

7 

s 

6 

HNW 

15 

Hi® 

1700 

- 

WSW 

3 

ESE 

11 

SE 

7 ill® 

9 

SSE 

8 

:;ne 

16 

HI® 

1800 

- 

w 

•j 

SE 

10 

SE 

7 NNE 

8 

SSE 

10 

NE 

17 

in® 

1900 

- 

i:ne 

2 

SE 

9 

OT? 

3 NNE 

7 

SE 

11 

I® 

16 

NNE 

2C00 

MV 

» ' 4 -t 

4 

ESE 

8 

C2T? 

^ —j 

L4  NNE 

8 

3S 

12 

T?  JT? 

i *1*1 j 

14 

HNE 

ti  nr. 

- 

- 

6 

t.V'’ 

1 O 
2-^~ 

HT" 

w/U 

“»  r t*t» 

ry 

1 

T"*  r*  r-* 

r\ 

'I 

T~“  % TT*» 
i • 1 *aJ 

e.  A 

<LV./ 

if>m 

lUiLt 

2200 

- 

- 

9 

ESE 

10 

SE 

12  E.® 

11 

7 

ENFs 

22 

NNE 

2300 

- 

V 

Lj 

7 

ESE 

10 

SE 

12  E 

12 

r-*  TT 

6 

MS 

24 

NIC 

- 45  - 


WIND  VELOCITY  (mph) 

1951 

64  Feet  Above  Mean  Water  Level 


DATE 

Sent. 29 

Sent. 30 

TIME 

OOOO 

26 

HNE 

19 

NNE 

0100 

26 

NNE 

20 

NE 

0200 

28 

HNE 

20 

NNE 

0300 

26 

NNE 

20 

NNE 

04C0 

24 

NNE 

20 

NNE 

0500 

23 

NNE 

21 

NNE 

0600 

23 

HNE 

20 

NNE 

0700 

20 

NE 

19 

NE 

0300 

20 

NNE 

19 

NE 

0900 

20 

NNE 

16 

NE 

1000 

21 

NNE 

12 

NNE 

1100 

20 

NNE 

10 

NNE 

1200 

17 

NNE 

11 

NNE 

1300 

17 

NNE 

11 

NE 

1400 

H 

HNE 

11 

NE 

1500 

15 

NNE 

11 

NE 

1600 

14 

NNE 

11 

IE 

17  OC 

14 

NNE 

13 

NNE 

ieco 

13 

NE 

15 

IE 

19  CO 

12 

i:ne 

IS 

e:e 

2000 

12 

»n? 

IS 

VT 

t^i«U 

21CC 

■»  0 

' ?»"r> 

1 / 

Kb 

2200 

13 

NNE 

14 

NE 

2300 

20 

HIE 

13 

NE 

DATE 

ELEV. 

Octobor  1 
8 16  22  64  DIR. 

8 

WIND  VELOCITY  (raph) 

1951 

October  2 Octobor  3 

16  32  64  DIR.  8 16  >2  64  DIR. 

8 

1 

1 

October  4 

16  32  64  DIR. 

TIME 

onoo 

_ 

_ 

. 

NE 

c. 

s 

5 

NE 

4 

6 ESE 

9 

4 

13  SSE 

OlOO 

- 

- 

- 

- 

he 

4 

- 

- 

4 

NNE 

3 

- - 

5 ESE 

8 

- 

- 

0 jij 

0200 

- 

- 

- 

- 

NE 

4 

— 

- 

5 

NNE 

2 

— — 

4 SE 

3 

— 

12  SSE 

0300 

- 

- 

- 

- 

NE 

5 

- 

— 

6 

NNE 

1 

— — 

3 SE 

3 

— 

- 

12  SSE  : 

0400 

- 

- 

- 

- 

NNZ 

7 

- 

- 

8 

NNE 

1 

- - 

4 SW 

3 

- 

- 

11  SSE 

0500 

- 

- 

- 

- 

NNE 

9 

- 

- 

9 

NNE 

- 

- - 

2 V/SW 

6 

— 

— 

10  SSE 

0600 

- 

- 

- 

- 

NNE 

11 

- 

- 

11 

NE 

0 

— — 

0 - 

6 

- 

— 

10  SE 

0700 

- 

- 

- 

- 

NNE 

12 

— 

- 

12 

NE 

0 

- - 

1 SE 

6 

— 

— 

9 SE 

0800 

- 

- 

- 

- 

NNE 

11 

— 

- 

11 

NNE 

1 

- — 

3 ESE 

5 

_ 

— 

9 SE 

0900 

- 

- 

- 

- 

NNE 

11 

— 

• 

11 

NE 

3 

- - 

5 SE 

6 

_ 

_ 

8 SE 

1000 

- 

- 

- 

- 

NNE 

9 

- 

- 

9 

NE 

4 

— — 

6 3SE 

6 

— 

9 SE 

1100 

- 

- 

- 

- 

NNE 

5 

- 

- 

5 

NE 

5 

- — 

6 SSE 

7 

— 

— 

10  SE 

1200 

- 

- 

- 

8 

N 

2 

- 

- 

2 

NE 

6 

- — 

7 S 

7 

— 

— 

11  ESE 

1300 

- 

- 

- 

7 

N 

- 

- 

- 

1 

NW 

4 

- - 

6 S 

6 

- 

— 

9 SE 

1400 

- 

- 

- 

9 

N 

- 

- 

- 

3 

V'SW 

4 

- - 

6 SSE 

5 

— 

— 

7 SE 

1500 

- 

- 

- 

9 

N 

- 

— 

- 

3 

W 

4 

— — 

5 S 

5 

- 

- 

7 SE 

1600 

8 

- 

- 

9 

NNE 

- 

- 

- 

3 

V'SW 

3 

- - 

5 SSE 

5 

— 

8 SE 

1700 

9 

- 

- 

10 

NE 

- 

- 

- 

8 

V'SW 

3 

- — 

4 SSE 

6 

— 

— 

8 SE 

1800 

12 

- 

- 

14 

ENE 

- 

— 

- 

6 

w 

2 

- - 

3 SSE 

6 

• 

— 

9 SE 

1900 

10 

- 

- 

13 

EN3 

- 

- 

- 

4 WNW 

3 

- - 

6 SSE 

7 

— 

- 

11  SE 

2000 

7 

- 

- 

10 

E 

- 

- 

- 

4 WNW 

5 

- - 

7 SSE 

7 

— 

— 

12  SE 

2100 

7 

- 

- 

9 

E 

- 

- 

- 

2 

NW 

6 

- - 

1C  SSE 

8 

- 

- 

11  SE 

2200 

6 

- 

- 

8 

E 

1 

- 

— 

3 

NE 

8 

— — 

11  SSE 

7 

- 

— 

11  SE 

2300 

4 

- 

- 

6 

z» 

3 

- 

- 

4 

E 

9 

- - 

14  SSE 

6 

— 

— 

10  SE 

DATE 

ELEV. 

TLE 

October  5 
8 16  22  64  DIR. 

8 

Octobor  6 
16  32  64  DIR. 

Octobor  ' 

8 16  ^2  64 

’ 

DIR, 

0000 

7 

- 

— 

11 

SE 

8 

- 

- 

12 

SE 

3 - 

— 

5 

SSE 

0100 

8 

- 

- 

12 

SE 

8 

— 

- 

12 

SE 

5 - 

- 

7 

SSE 

0200 

6 

— 

- 

9 

SSE 

7 

— 

- 

12 

SSE 

— — 

— 

2 

W 

0300 

6 

- 

- 

10 

SE 

7 

- 

— 

10 

SSE 

- - 

— 

3 

WNW 

0400 

6 

- 

- 

8 

SE 

6 

- 

- 

9 

SSE 

_ — 

_ 

3 

WNW 

0500 

5 

- 

- 

7 

SE 

6 

— 

- 

8 

SE 

- - 

- 

7 

WNW 

06C0 

5 

— 

- 

3 

SE 

s 

— 

— 

S3 

SE 

- - 

- 

a 

MU 

0700 

4 

— 

- 

6 

ESS 

5 

- 

- 

fl 

SE 

- - 

— 

17 

NIJW 

03G0 

4 

- 

- 

7 

ESS 

5 

- 

- 

ESE 

— - 

- 

20 

NNW 

C900 

6 

- 

- 

7 

ESE 

7 

— 

— 

8 

HE 

— — 

— 

19 

NNW 

1000 

5 

- 

- 

3 

c 

6 

— 

- 

7 

NE 

- — 

— 

21 

NNW 

1100 

5 

- 

- 

h 

. ' J 

4 

- 

- 

4 

ESE 

- 

— 

20 

NNW 

1200 

4 

- 

— 

ESE 

3 

- 

- 

3 

ESE 

- — 

- 

17 

NNW 

1300 

3 

- 

- 

5 

SE 

2 

- 

- 

4 

SE 

13  - 

- 

18 

» • 

1400 

5 

- 

- 

6 

SSE 

3 

- 

- 

3 

SSE 

13  - 

- 

17 

N 

1500 

5 

- 

— 

7 

SSE 

2 

- 

- 

4 

S 

14  - 

— 

16 

NNE 

1600 

5 

- 

- 

0 

3E 

4 

- 

— 

4 

ssw 

13  - 

— 

17 

N 

1700 

7 

- 

- 

8 

SE 

3 

- 

- 

4 

ssw 

14  - 

- 

1? 

H 

1800 

8 

- 

— 

9 

4 

- 

- 

4 

ssw 

15  - 

— 

20 

1900 

7 

- 

- 

11 

SE 

2 

- 

- 

4 

s 

16  - 

- 

22 

\? 

2000 

9 

- 

- 

13 

ESE 

3 

- 

- 

3 

ssw 

17  - 

— 

26 

N 

2100 

9 

- 

- 

13 

ESE 

3 

- 

3 

s 

20  - 

— 

26 

2200 

8 

- 

- 

14 

ESE 

2 

- 

- 

3 

s 

23  - 

— 

26 

N 

3300 

8 

- 

- 

13 

SE 

2 

- 

- 

3 

SSE 

23  - 

- 

25 

VJ.TT? 

I 


47 


WIND  VELOCITY  (mph) 
1951 


DATE 

October  ? 

October  9 

October  ' 

LO 

October  11 

ELEV. 

8 16  i 2 64  DIR. 

8 16  j2  64  DIR. 

8 

32  oi 

m. 

8 16 

xR 

TIME 

0000 

27 

- - 27 

NNE 

23  - 

- 23  NNE 

10 

- - 22 

:*he 

— — 

— — . 

vj 

0100 

t r\ 

- - 32 

NNE 

23  - 

- 24  NNE 

19 

- - 20 

NNE 

— — 

- - I 

1 ■' 

0200 

31 

- - 32 

NNE 

24  - 

- 24  NNE 

19 

- - 19 

NNE 

- - 

- 

\T 

0300 

31 

- - 31 

NNE 

22  - 

- 22  NNE 

20 

— — 23 

U'UE 

— — 

r 

0400 

28 

- - 29 

NNE 

19  - 

- 19  NNE 

18 

- - 13 

I.NE 

- — 

— 

** 
^ • 

0500 

28 

- - 23 

NNE 

_ _ 

- 16  NNE 

17 

— — - 

UflE 

— — 

— - ’ 

% » 
.t  •* 

0600 

24 

- - 25 

NNE 

16  - 

- 16  NNE 

U 

— — - 

N 

• — 

- - 

-♦ 

0700 

24 

- - 25 

NNE 

16  - 

- 16  NNE 

15 

— — — 

N 

- - 

- - 

- 

0800 

23 

- - 24  NNE 

18  - 

- 18  NNE 

12 

— — — 

N 

— _ 

/ 

- 

0900 

24 

- - 24  nne 

17  - 

- 18  NNE 

12 

— - - 

N 

- - 

- .3 

- 

1000 

20 

- - 20 

NNE 

17  - 

- 17  NNE 

12 

• - - 

N 

- - 

- 7 

- 

1100 

17 

- - 17 

NNE 

13  - 

-14N 

11 

— — — 

N 

- - 

- 5 

— 

1200 

15 

- - 16 

N 

— - 

- u NNW 

- 

- - - 

NW 

- - 

- 

1300 

13 

- - 17 

N 

- _ 

- U NNW 

— 

- «.  — 

NW 

• — 

- 0 

— 

1400 

- 

- - 18 

NNW 

- - 

- 15  NNW 

- 

- - - 

NW 

- - 

- T 

— 

1500 

— 

- - 20 

NNW 

- _ 

- 13  NNW 

- 

- - - 

NW 

- - 

- 6 

- 

1600 

- 

- - 22 

NNW 

— _ 

- 16  NNW 

- 

«•  — — 

Nli 

- - 

- 4 

- 

1700 

— 

- - 25 

N 

— - 

~ 17  N 

- 

— — — 

NW’ 

— — 

- 4 

- 

1800 

— 

- - 25 

NNW 

11  - 

- 17  N 

— 

_ — — 

:m 

- - 

- 5 

- 

1900 

- 

- - 29 

NUN 

11  - 

- 16  N 

- 

- — — 

IW 

— — 

- 5 

— 

2000 

- 

- - 33 

N 

11  - 

- 18  N 

12 

16  - - 

N 

- — 

- 2 

- 

2100 

- 

- - 29 

N 

14  - 

- 20  N 

10 

16  - - 

N 

- — 

- 3 

— 

2200 

19 

- - 23 

N 

16  - 

- 21  N 

11 

13  - - 

N 

- - 

- 3 

- 

2300 

22 

- - 25 

N 

18  - 

- 19  NNE 

- 

- - - 

NNE 

- - 

- 3 

- 

DATE 

October  12  October  13 

October  14 

ELEV. 

8 16  32  64  DIR.  8 16 

32 

64  DIR. 

8 16 

32  04  i 

niR. 

TIME 

0000 

- - 

- 2 

u - 

- 

17  - 

9 - 

- 12 

- 

0100 

- - 

- 0 

13  - 

— 

17  - 

11  - 

- 12 

- 

0200 

- - 

- 2 

13  - 

- 

17  - 

12  - 

- 13 

- 

0300 

- - 

- 4 

U - 

- 

16  - 

12  - 

- 13 

- 

0400 

- - 

- 6 

U - 

— 

16  - 

12  - 

- 13 

- 

0500 

- - 

- 6 

u - 

— 

17  - 

— — 

- 15 

- 

0600 

- - 

- 9 

u - 

— 

16  - 

— - 

- 15 

— 

0700 

- - 

- - 

15  - 

— 

17  - 

— — 

- 15 

- 

0800 

- - 

- - 

U - 

— 

15  - 

• — 

- U 

— 

0900 

« mm 

- - 

u - 

mm 

H - 

— — 

- U 

- 

1000 

- - 

- - 

13  - 

— 

15  - 

— — 

- U 

- 

1100 

- - 

- - 

12  - 

— 

13  - 

9 - 

- 11 

- 

1200 

- - 

- - 

11  - 

- 

11  - 

7 - 

- 8 

— 

1300 

- 

- 7 

3 - 

— 

9 - 

5 - 

- 6 

- 

1400 

- - 

* 3 

4 - 

- 

4 - 

4 - 

- 5 

- 

15  OC 

- - 

- 0 

2 - 

— 

2 - 

6 - 

- 7 

- 

1600 

- - 

- 2 

2 - 

- 

3 - 

6 - 

- 7 

- 

1700 

- - 

- 1 

0 - 

— 

0 - 

4 - 

- 4 

- 

1800 

— — 

- 3 

0 - 

— 

0 - 

4 - 

- 7 

- 

1900 

5 - 

- 8 

2 - 

— 

3 - 

8 - 

- 9 

- 

2000 

7 - 

- 12 

10  - 

- 

12  - 

]0  - 

- 11 

- 

2 ICO 

10  - 

- 13 

13  _ 

- 

17  - 

10  - 

- n 

— 

2210 

13  - 

- 15 

14  - 

— 

13  - 

8 - 

- 10 

- 

2300 

12  - 

- 17 

13  - 

15  - 

7 - 

- 7 

- 

- 43  - 

f 


# 


9 


I 


WIND  VELOCITY  (mph) 
1951 


uATE 

October  15 

October  16 

October  17 

October  18 

ELEV. 

TIME 

8 

16  J2  64  DIE. 

8 16  ^2  64  DIR. 

8 

16 

22 

DIR. 

8 

16  22  64 

DP., 

OOOO 

6 

- - 

7 - 

5 

- 

- 

6 - 

12 

13 

— 

— 

ENE 

10 

10  - 

- 

E 

0100 

6 

— - 

7 - 

5 

- 

- 

7 - 

13 

13 

- 

- 

NE 

12 

13  - 

- 

I® 

0200 

7 

- - 

8 - 

9 

- 

- 

11  - 

13 

14 

- 

— 

NE 

13 

14  - 

- 

I® 

0300 

9 

- 

9 - 

12 

- 

- 

- - 

13 

14 

- 

- 

IE 

15 

15  - 

- 

NE 

0400 

11 

- 

12  - 

12 

- 

- 

- - 

14 

16 

- 

- 

NE 

14 

15  - 

- 

NE 

05C0 

11 

- - 

- - 

12 

- 

- 

- — 

17 

17 

— 

- 

NE 

16 

16  - 

— 

NE 

0600 

11 

- - 

- - 

13 

- 

- 

— _ 

17 

18 

- 

— 

NE 

14 

15  - 

— 

NE 

0700 

13 

- 

- - 

12 

- 

- 

- - 

18 

19 

— 

_ 

NE 

14 

17  - 

— 

NNE 

0800 

14 

- - 

15  - 

12 

- 

- 

— — 

13 

19 

— 

- 

NE 

18 

18  - 

— 

NE 

0900 

H 

- - 

14  - 

11 

- 

- 

- - 

15 

16 

- 

- 

NE 

16 

18  - 

- 

NE 

1000 

11 

- - 

11  - 

9 

- 

- 

- - 

12 

12 

- 

- 

NE 

14 

16  - 

- 

NE 

1100 

7 

- - 

7 _ 

7 

- 

— 

— — 

11 

11 

_ 

- 

NE 

10 

10  - 

— 

NE 

1200 

5 

- 

5 - 

- 

- 

- 

- - 

10 

11 

- 

- 

NE 

6 

6 - 

- 

NE 

1300 

5 

- - 

5 - 

- 

- 

- 

- - 

7 

8 

- 

• 

El® 

7 

3 - 

• 

NNE 

1400 

3 

- - 

5 - 

- 

- 

- 

- - 

8 

8 

- 

- 

ENE 

4 

5 - 

_ 

NE 

1500 

7 

- - 

9 - 

- 

- 

- 

- WNW 

9 

10 

- 

- 

E 

5 

7 - 

— 

NE 

1600 

8 

- - 

10  - 

- 

- 

- 

- wsw 

9 

10 

- 

- 

E 

3 

3 - 

— 

I® 

1700 

9 

- - 

11  - 

- 

- 

- 

- w 

8 

8 

- 

— 

E 

7 

7 - 

_ 

NE 

1800 

5 

- - 

6 - 

- 

- 

- ssw 

5 

6 

- 

— 

E 

8 

10  - 

NE 

1900 

5 

- - 

6 - 

- 

- 

- 

- - 

6 

6 

— 

- 

ENE 

13 

13  - 

- 

NE 

2000 

2 

- - 

5 - 

9 

— 

— 

- NE 

15 

16 

— 

— 

NE 

12 

12  - 

— 

NE 

2100 

2 

- - 

2 - 

10 

— 

— 

- ENE 

14 

15 

— 

- 

NE 

10 

12  - 

— 

NE 

2200 

1 

- - 

3 - 

9 

10 

1 - 

— NE 

13 

14 

— 

- 

ENE 

12 

13  - 

— 

NS 

2300 

3 

- - 

4 - 

12 

12 

- 

- ENE 

10 

11 

- 

- 

ENE 

10 

11  - 

- 

NE 

DATE 

ELEV. 

ti?® 

3 

October  19 
16  12  £4  Dig. 

October  20 
8 16  32  64  Dffi. 

October  21 
8 16  32  64  DIR. 

0000 

11 

13 

— 

- 

NNE 

11  - 

— 

- 

NNE 

8 - 

- 

- E 

0100 

9 

10 

- 

- 

NNE 

17  - 

- 

- ; 

NNE 

7 - 

— 

- E 

0200 

8 

10 

— 

- 

NNE 

17  - 

- 

- 

NIIE 

7 - 

— 

- E 

0300 

14 

14 

- 

- 

NNE 

15  - 

- 

- 

NE 

3 - 

— 

- E 

0400 

15 

15 

- 

NNE 

18  - 

- 

- 

NE 

3 - 

— 

- ENE 

0500 

15 

17 

• 

- 

NNE 

20  - 

- 

- 

ME 

7 - 

- 

- E 

C6co 

14 

17 

- 

- 

13  - 

- 

- 

NE 

10  - 

— 

- E 

0700 

14 

17 

- 

- 

NI® 

18  - 

- 

- 

ME 

9 - 

• 

- E 

0900 

15 

18 

- 

- 

NNE 

15  - 

- 

- 

NE 

9 - 

— 

- E 

0900 

15 

17 

- 

- 

NNE 

12  - 

- 

- 

ENE 

8 - 

— 

- E 

1X0 

13 

16 

- 

- 

ME 

9 - 

- 

- 

£>1® 

7 - 

— 

- E 

1100 

10 

13 

- 

- 

NNE 

8 - 

- 

— 

NE 

8 - 

— 

- E 

1200 

9 

10 

— 

- 

NNE 

4 - 

- 

— 

NE 

7 - 

- 

- E 

1300 

8 

8 

- 

- 

NS 

0 - 

- 

- 

- 

8 - 

— 

- E 

1400 

7 

8 

- 

- 

NE 

1 - 

- 

— 

SSE 

7 - 

— 

- E 

1500 

9 

10 

- 

- 

HE 

5 - 

- 

- 

8 - 

- 

E 

1600 

9 

10 

- 

- 

NE 

5 - 

- 

- 

SE 

7 - 

— 

- ESE 

17  X 

10 

11 

- 

NE 

7 - 

— 

- 

SE 

7 - 

- 

- ESE 

ioOG 

6 

6 

- 

— 

NE 

4 - 

- 

- 

3S 

7 - 

- 

- ESE 

1900 

5 

5 

- 

- 

ENE 

5 - 

- 

- 

SSE 

7 - 

— 

- E 

2X0 

4 

4 

— 

- 

N 

4 - 

- 

- 

SSS 

8 - 

- 

_ V 

2 ICO 

2 

4 

- 

- 

IE 

/ _ 

- 

- 

ESS 

7 - 

— 

- E 

22X 

2 

2 

- 

- 

NE 

6 - 

- 

- 

E 

7 

— 

- E 

23X 

- 

- 

- 

- 

N 

7 - 

- 

- 

E 

10  - 

- 

__  ■* 

- 49  - 


WIND  VELOC ITf  (mpn) 
1951 


DATE 

ELEV. 

TIME 

0000 

0100 

0200 

0300 

0400 

0500 

0600 

0700 

0800 

0900 

1000 

1100 

1200 

1300 

uoo 

1500 

1600 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

2200 

2300 


October  22  October  23  October  24  October  25 


8 16  22  DEI. 

8 

16 

32  64  DIR. 

8 

16  22  64  DIR. 

8 16  22  64 

DIP.. 

8 

_ 

_ 

E 

6 

7 

_ 

_ 

SE 

4 

N 

12 

13 

_ 

_ 

ENE 

6 

- 

- 

— 

ESE 

6 

7 

— 

- 

SE 

10 

- 

- 

- 

N 

12 

12 

- 

- 

ENE 

6 

— 

- 

- 

ESE 

7 

7 

— 

- 

SE 

13 

- 

- 

- 

N 

13 

14 

- 

- 

IE 

5 

- 

— 

- 

5E 

5 

6 

- 

- 

SE 

14 

- 

- 

- 

X? 

it 

16 

16 

- 

- 

NE 

3 

- 

- 

- 

SE 

5 

5 

- 

— 

SE 

17 

- 

- 

- 

1; 

17 

18 

- 

- 

IT 

4 

- 

— 

- 

ESE 

5 

5 

— 

- 

SE 

18  20 

- 

- 

NNE 

18  20 

— 

- 

NE 

4 

- 

- 

- 

ESE 

2 

3 

- 

- 

SE 

20 

21 

- 

- 

NNE 

18 

18 

- 

- 

NS 

6 

— 

- 

- 

E 

3 

3 

- 

- 

SE 

22  24 

- 

- 

NNE 

18 

19 

- 

- 

NE 

5 

— 

— 

— 

E 

2 

2 

— 

- 

SE 

23 

23 

- 

- 

NNE 

19 

20 

- 

- 

NE 

5 

- 

— 

- 

ESE 

4 

/ 

- 

- 

SE 

22 

22 

- 

- 

NNE 

18 

18 

- 

- 

NS 

5 

— 

- 

- 

ESE 

5 

5 

- 

- 

SE 

19 

21 

- 

- 

NNE 

14 

14 

— 

• 

IT 

8 

— 

- 

- 

ESE 

5 

6 

- 

— 

SSE 

16 

18 

— 

— 

NNE 

12 

12 

— 

— 

NE 

7 

- 

- 

- 

ESE 

11 

13 

- 

- 

ssw 

15 

17 

- 

- 

NNE 

8 

9 

— 

- 

NE 

4 

- 

- 

- 

SV 

- 

- 

- 

- 

usw 

15 

16 

- 

- 

NE 

4 

4 

- 

— 

IT 

3 

- 

— 

- 

SE 

_ 

- 

- 

— 

WNW 

15 

18 

- 

NNE 

0 

0 

- 

- 

- 

5 

- 

- 

SE 

4 

5 

- 

- 

HNE 

14 

16 

• 

- 

NNE 

- 

- 

— 

- 

NNW 

6 

6 

- 

— 

S3E 

7 

7 

— 

— 

NE 

K 

16 

- 

- 

NNE 

3 

3 

- 

- 

N 

3 

3 

— 

— 

S 

10 

10 

— 

— 

NE 

U 

U 

- 

- 

NE 

0 

1 

- 

- 

NE 

4 

4 

— 

- 

SE 

9 

9 

- 

— 

ENE 

13 

U 

- 

- 

NT 

4 

4 

- 

- 

NE 

5 

5 

— 

— 

SE 

7 

7 

- 

— 

E 

H 15 

- 

- 

NE 

4 

5 

- 

- 

IT 

5 

6 

- 

- 

St 

4 

4 

- 

- 

E 

U U 

— 

- 

ENE 

9 

9 

- 

- 

NE 

7 

7 

— 

- 

SE 

1 

- 

- 

— 

NE 

13 

13 

- 

- 

HE 

13 

13 

- 

- 

IT 

5 

6 

— 

— 

SE 

2 

• 

- 

— 

E 

12 

14 

- 

- 

NE 

12 

U 

- 

- 

ENE 

6 

6 

- 

- 

SE 

3 

- 

- 

- 

NNE 

12 

12 

- 

- 

ENE 

11 

11 

- 

- 

E 

DATE 

ELEV. 

8 

October  26 
16  JE  64  Dffi. 

October  27 

8 16  22  & 2IB. 

8 

October  28 
16  32  64  DIR 

TIME 

OOCO 

9 

10 

E 

3 

4 

. 

NE 

5 

5 

- sw 

0100 

7 

7 

— 

- 

F 

6 

6 

- - 

IT 

6 

6 

- 

- ssw 

0200 

6 

6 

- 

• 

ENE 

8 

9 

- - 

NE 

7 

8 

- 

- ssw 

0300 

6 

7 

- 

— 

F >T£ 

8 

9 

- - 

IT 

- 

- 

- 

- - 

C4C0 

3 

8 

- 

- 

NE 

6 

6 

- - 

NE 

- 

- 

- 

- 

0500 

9 

10 

— 

- 

SIT 

5 

5 

- - 

ENE 

— 

- 

- 

- - 

r\(.  r*r\ 

3 

9 

- 

- 

E:T 

5 

5 

- - 

ESE 

- 

- 

- 

- - 

07  CO 

9 

10 

- 

- 

NE 

A 

7 

— - 

ENE 

- 

- 

- 

- - 

0800 

11 

11 

- 

- 

IT 

6 

6 

- - 

EIT 

- 

- 

- 

- 

0900 

8 

8 

- 

- 

IT 

C 

> 

5 

- - 

- 

- 

- 

- - 

1000 

5 

6 

— 

- 

IT 

5 

5 

- - 

ESE 

- 

- 

- 

- 

1100 

4 

4 

- 

- 

NNE 

3 

3 

- - 

SE 

- 

- 

- 

- - 

1200 

- 

- 

— 

- 

NNW 

1 

1 

- - 

ESE 

- 

- 

- 

- 

1300 

- 

- 

- 

- 

NNW 

2 

2 

- - 

c? 

- 

- 

- 

- - 

1400 

- 

- 

- 

- 

SSE 

3 

3 

- 

SE 

- 

- 

- 

- - 

1500 

- 

- 

— 

- 

SSE 

3 

4 

- ~ 

SSE 

- 

- 

- 

- - 

1600 

- 

— 

— 

- 

SE 

4 

4 

- 

S 

- 

- 

- 

- 

1700 

- 

- 

- 

— 

SSE 

5 

5 

- - 

c 

- 

- 

- 

- 

1800 

- 

— 

- 

— 

SSE 

3 

3 

- 

s 

- 

- 

- 

- 

1900 

- 

- 

- 

- 

SE 

3 

4 

- 

S3VJ 

- 

- 

- 

- 

2000 

- 

- 

- 

- 

ESE 

4 

4 

- - 

S 

6 

8 

- 

- 

2100 

- 

- 

— 

— 

E 

4 

4 

- - 

5 

6 

9 

- 

- - 

2200 

- 

— 

- 

- 

L 

•4 

4 

- - 

s 

7 

8 

- 

- - 

2300 

- 

- 

- 

- 

NE 

'J 

/ 

0 

- - 

SSW 

9 

10 

- 

- - 

- 50  - 


WIND  VELOCITY  (mph) 
1951 


DATS 

October  29 

ELS7 . 

8 

16 

21  & 

DIR. 

uli 

ocoo 

12 

13 

— — 

— 

C1C0 

11 

14 

- - 

- 

0200 

11 

13 

- - 

- 

0300 

9 

10 

- - 

- 

0400 

8 

9 

- - 

- 

05  CO 

8 

9 

- - 

- 

0600 

7 

7 

- 

- 

0700 

7 

7 

- — 

- 

0800 

6 

7 

- - 

- 

0900 

5 

5 

- - 

- 

1C00 

4 

4 

- - 

- 

noo 

4 

4 

- 

- 

1200 

5 

5 

- - 

- 

1300 

4 

4 

- - 

- 

uco 

5 

5 

- - 

- 

1500 

- 

6 

- - 

- 

1600 

- 

5 

- - 

- 

1700 

- 

5 

- - 

- 

1800 

— 

6 

- - 

— 

1900 

- 

6 

- - 

- 

2000 

- 

8 

- - 

— 

2 ICC 

- 

9 

- - 

- 

2200 

- 

10 

— — 

— 

2300 

- 

11 

- — 

- 

October  30 
8 16  32  64  DIR. 

-12  - - - 
- 12  - - - 
-11  - - - 
-3--- 
-9--- 
-10--- 

-6--- 

-4--- 

-8--- 

-9--- 

-10--- 

-9--- 

-9--- 

-8--- 

-6--- 

-5-“- 

- 6 - - - 

- 6 - - - 

- 9 - - - 


October  31 
8 16  32  64  DIR. 


-8--- 

_3___ 

-3--- 
- 8 - - - 

- 9 - - - 

- 11  - - - 

-13  - - - 
-12  - - - 
-12--- 

- 14  - - - 

- 14  - - - 

-15  - - - 
-16--- 
-16--- 
-16--- 

- 15  - - - 

- 14  - - - 

- 16  - - - 

- 16  - - - 


5 


I 


WIND  VELOCITY  (roph) 
1951 


I 


DATE  November  1 November  2 November  3 November  4 

ELEV.  8 16  22  64  DIR.  8 16  32  64  DIR.  8 16  32  64  DIR.  £ 16  22  ^ DIR- 

TIMS 

0009  - - - - - -----  -----  3 3-3  NNE 

0100  - --  --  -----  -----  11-13 

0200  - --  --  _____  -----  55-5  SSW 

0300  - --  --  3 3-3  SW 

04C0  - --  --  -----  -----  12-2  SW 

0500  - --  --  -----  ---_-  6 * - - NNE 

0600  - --  --  -----  -----  9 9 - - HE 

0700  - --  --  73-8  ENE 

0800  - --  --  -----  -----  66  - 6 ENE 

0900  - --  --  -----  5 5 - 8 E 

1000  - --  --  - - - - - 6 6-6  ENE 

1100  - --  --  -----  4 4 - 5 E 

1200  - --  --  _____  4 4 - 4 E 

1300  - --  --  11-1  ESE 

1400  - --  --  - - - - SW  2 2 - 2 S 

1500  - --  --  -----  - _ _ _ WSW  22-2  SSW 

1600  -----  - - - - W 11-2  SW 

1700  -----  -----  ',/SW  4 5 - 5 SSE 

1800  -----  - - - - - - - - - WNW  7 7 - 10  SSE 

1900  -----  -----  - - - - WNW  10  10  - 13  SE 

2000  -----  - - - - W 9 9 - 13  SE 

2100  - --  --  - irffl  10  11  - 15  SSE 

2200  -----  -----  - - - - HNW  11  11  - 17  SSE 

2300  - --  --  -----  -7-  - NNE  10  11  - 15  SSE 

DATE  November  S November  6 November  7 

ELEV.  8 16  32  64  DIR.  8 16  J2  6£  DIR.  8 16  ^2  64  DIR. 

TIME 

CCOO  1C  10  - 13  SSE  7 8 - 14  3F  - - - - NNW 

0100  7 7 - 11  SSE  10  11  - 19  SE  - - - - NNW 

0200  6 7 - 10  SE  11  12  - 20  SSE  - - - - NNW 

0300  7 7 - 10  ESE  9 10  - 17  SSE  - - - - J.TIW 

0400  10  11  - 13  E 15  16  - 21  5 - - - - NNW 

05C0  12  12  - 14  E 22  23  - 31  S - - - - NNW 

0600  14  15  - 17  ENE  - - - - SW  - - - - NNW 

0700  17  17  - 29  S:JZ  - - - - WWW  - - - - NNW 

0800  16  17  - 20  ENE  - - - - IJW  - - - - NNW 

0900  15  16  - 19  ENE  - - - - NW  - - - - NW 

ICCO  12  13  - 17  E - - - - NW  - - - 13  NW 

1100  1C  12  - 17  E - - - - IiW  - - - 11  NW 

1200  12  12  - 13  E - - - - NW  - - - 13  NW 

1300  11  13  - 20  E - - - - NW  - - - 15  NW 

1400  12  12  - 19  E - - - - irW  - - - 16  NW 

1500  9 10  - 17  e - - - - - - - 17  I.V 

1600  10  11  - 17  ESE  - - - - NW  - - - 17  NW 

1700  11  11  - 19  ESE  - - - - NW  - - - 14  NW 

1800  8 9 - 16  ESE  - - - - NW  - - - 9 NW 

1900  10  10  - 17  ESE  - - - - - - - 10  NW 

2 COO  12  13  - 21  SE  - - - - NNW  - - - 12  NW 

2100  11  13  - 21  SE  - - - - NNW  - - - 15  NNW 

22 CO  11  11  - 19  SE  - - - - Nirw  - - - 16  NNW 


2300  ? 8 -15  ss  - - - - :::::  - - - - n 


- 52  - 

* 

/ 

/ 


■i 


DATE 

November  8 

WIND  VELOCITY 
1951 

November  9 

(mph) 

Nv/ ember  10 

November  11 

EogV. 

8 

16  32 

tdk 

DIR. 

8 

16  32  64 

DIR. 

8 

16  12  64 

DIR. 

3 

16 

22 

64  DIR 

TIKE 

OOCC 

15 

17 

NICE 

5 

5 

_ 

6 

ESE 

9 

9 

. 

13 

E 

5 

5 

6 

ESE 

0100 

17 

18 

- 

- 

NE 

6 

6 

- 

8 

E 

10 

11 

- 

13 

E 

3 

3 

- 

3 

E 

0200 

U 

16 

- 

- 

ICE 

3 

9 

- 

10 

ENE 

9 

9 

— 

11 

j? 

5 

5 

- 

6 

ENE 

0300 

13 

13 

- 

- 

NE 

10 

10 

- 

11 

ENE 

9 

9 

- 

11 

V 

6 

6 

- 

6 

E 

0400 

13 

14 

- 

- 

NE 

11 

11 

- 

12 

ENE 

9 

9 

- 

11 

ENE 

5 

5 

- 

6 

IT 

0500 

U 

15 

- 

- 

NE 

12 

12 

- 

12 

NE 

10 

10 

- 

11 

ENE 

5 

C 

J 

- 

5 

NE 

0600 

16 

16 

- 

- 

NE 

13 

14 

— • 

14 

NE 

8 

9 

- 

10 

E 

7 

7 

- 

7 

NE 

0700 

13 

14 

- 

14 

NE 

13 

14 

- 

15 

NE 

9 

9 

- 

11 

E 

10 

11 

- 

11 

NE 

0800 

13 

H 

- 

15 

ENE 

14 

U 

- 

14 

NE 

9 

9 

- 

10 

ENE 

10 

10 

- 

10 

NE 

0900 

13 

13 

- 

14 

ENE 

14 

15 

- 

15 

NE 

8 

8 

- 

9 

ENE 

9 

9 

- 

10 

ENE 

1000 

11 

11 

- 

11 

ENE 

13 

14 

— 

15 

ENE 

7 

8 

- 

9 

ENE 

8 

3 

- 

9 

ENE 

1100 

7 

7 

- 

7 

ENE 

13 

13 

- 

14 

e:e 

7 

7 

— 

3 

ICE 

6 

6 

- 

6 

ICE 

1200 

3 

3 

- 

4 

ENE 

8 

8 

- 

10 

ENE 

— 

- 

- 

5 

— 

2 

2 

- 

3 

E 

1300 

2 

2 

- 

2 

ESE 

5 

6 

- 

6 

E 

- 

- 

- 

- 

— 

2 

2 

- 

3 

ESE 

1400 

— 

0 

- 

1 

SSE 

5 

5 

- 

8 

E 

- 

- 

- 

- 

— 

3 

3 

- 

5 

SSE 

1500 

— 

1 

- 

2 

S W 

7 

7 

- 

8 

ESE 

- 

- 

- 

— 

- 

4 

5 

- 

9 

SSE 

1600 

- 

4 

— 

5 

SW 

6 

6 

- 

9 

ESE 

- 

- 

- 

— 

— 

6 

7 

- 

10 

SE 

1700 

— 

2 

— 

4 

3 W 

5 

6 

- 

9 

ESE 

- 

- 

— 

- 

— 

5 

5 

- 

10 

SE 

1800 

- 

— 

- 

0 

— 

7 

8 

— 

10 

E 

5 

7 

— 

8 

— 

3 

4 

- 

8 

SSE 

1900 

— 

0 

- 

▲ 

SSE 

6 

6 

- 

10 

E 

6 

7 

- 

9 

NE 

3 

3 

- 

7 

SE 

2000 

- 

1 

— 

2 

SE 

6 

6 

- 

8 

ESE 

6 

7 

- 

9 

ME 

3 

4 

- 

8 

SE 

2100 

2 

2 

- 

3 

ESS 

6 

6 

- 

10 

ESE 

5 

5 

— 

6 

HE 

4 

4 

- 

8 

ESE 

2200 

4 

4 

- 

6 

ESE 

8 

8 

- 

11 

E 

5 

5 

- 

7 

HE 

5 

6 

- 

9 

ESE 

2300 

5 

5 

- 

7 

SE 

9 

10 

- 

11 

E 

5 

6 

- 

7 

E 

6 

6 

- 

10 

E 

DATE 

November  1.2 

T 

lovember  13 

November  14 

ELEV. 

TIME 

2 16  22  64 

DIR. 

8 

16 

32 

24 

DIR. 

8 

16 

32  64  DIR 

0000 

7 

7 

— 

10 

T? 

3 

4 

- 

12 

SE 

4 

5 

- 

12 

SSE 

0100 

8 

6 

- 

11 

E 

6 

8 

- 

14 

SSE 

5 

6 

- 

12 

S 

0200 

7 

7 

- 

10 

E 

7 

7 

- 

15 

SSE 

6 

6 

- 

14 

S 

03  CXI 

7 

3 

— 

11 

E 

7 

8 

- 

16 

SSE 

4 

5 

- 

11 

S 

0400 

6 

6 

- 

10 

E 

6 

7 

- 

15 

SSE 

7 

8 

- 

14 

S 

0500 

6 

7 

- 

10 

E 

7 

8 

- 

15 

SSE 

6 

7 

- 

14 

s 

06'X) 

7 

7 

- 

12 

ESE 

6 

7 

- 

13 

SSE 

4 

5 

- 

10 

S 

0700 

7 

7 

- 

12 

ESE 

3 

4 

- 

11 

SSE 

6 

6 

- 

12 

S 

C3C0 

5 

6 

- 

11 

ESE 

C 

S 

7 

- 

13 

SE 

6 

6 

- 

13 

s 

0900 

6 

7 

- 

13 

SE 

6 

7 

- 

15 

SE 

6 

8 

- 

13 

s 

1000 

6 

7 

- 

14 

SE 

7 

8 

- 

15 

SSE 

7 

7 

- 

13 

f* 

*■> 

1100 

. 4 

5 

- 

11 

SE 

7 

7 

- 

15 

SSE 

6 

7 

-* 

13 

s 

1200 

4 

4 

- 

11 

SE 

6 

8 

- 

14 

SE 

4 

4 

- 

10 

S 

1300 

* 2 

3 

- 

7 

SE 

6 

7 

- 

15 

SE 

3 

3 

- 

7 

5 

1400 

3 

4 

- 

9 

SE 

5 

5 

- 

12 

«-» 

3 

3 

- 

7 

S 

1500 

2 

4 

- 

10 

SE 

4 

6 

- 

12 

•9  2j 

3 

4 

- 

6 

S 

1600 

4 

6 

- 

12 

SE 

3 

4 

- 

10 

SE 

1 

1 

- 

4 

S 

1700 

3 

t 

- 

10 

SE 

3 

4 

- 

9 

SE 

0 

0 

- 

3 

s 

1800 

3 

4 

- 

8 

SE 

5 

7 

- 

U 

SSE 

1 

2 

- 

4 

s 

1900 

4 

5 

- 

11 

SE 

7 

- 

15 

SSE 

1 

2 

- 

4 

r* 

2 COO 

6 

7 

— 

14 

SE 

6 

3 

— 

14 

SSE 

T 

X 

2 

- 

7 

SSE 

2100 

5 

6 

— 

13 

SE 

6 

6 

— 

14 

SSE 

1 

1 

- 

3 

ssv; 

2200 

5 

6 

- 

13 

3E 

6 

7 

- 

13 

SSE 

0 

0 

- 

0 

- 

2300 

6 

/ 

- 

13 

£C*  r 

6 

- 

13 

SSE 

1 

2 

- 

3 

ss 

I 


l/IND  VELOCITY  (mph) 
1951 


CATE 

Hovenbc 

?z_l 

.5 

ivovemoer  16 

U\ 

ove. T,ber  17 

November 

■ 13 

ELEV. 

8 16  ^2  64  DIR. 

8 16  ,22  6^  DIR. 

2 : 

16  21 

64  DIR . 

3 16  22  6£ 

DIR. 

TIME 

noco 

2 4 

- 

6 

SE 

5 6 - 

10 

S 

• 

18  - 

- N 

- 20  - 

- 

NNS 

C1CO 

3 3 

- 

7 

SE 

5 6 - 

11 

S 

— 

21  - 

- N 

- 22  - 

- 

NNZ 

0200 

0 1 

- 

5 

SE 

6 6- 

10  S3W 

- 

20  - 

- N 

- 20  - 

- 

NNS 

C300 

2 2 

- 

6 

E3E 

6 8- 

11  S8W 

- 

21  - 

- !J 

- 23  - 

- 

;::s 

0400 

2 2 

- 

5 

SE 

- - - 

- wsw 

22  - 

- N 

- 22  - 

- 

INS 

0500 

3 3 

- 

6 

E 15  20  - 

- 

N 

- 

- - 

- KXW 

- 20  - 

- 

ms 

C6C0 

5 6 

- 

10 

ESE  20  20  - 

— 

N 

• 

- - 

- I;NN 

- 21  - 

— 

MS 

0700 

4 5 

- 

12 

SE 

- 21  - 

29 

N 

- 

- - 

- CNN 

- 

L8  - 

- 

NNS 

0800 

4 4 

- 

10 

SE 

- 21  - 

27 

N 

— 

- - 

- N 

- 

18  - 

— 

INS 

0900 

4 4 

- 

8 

SE 

- 19  - 

— 

N 

- 

- - 

- N 

- 

18  - 

- 

ns 

10C0 

2 3 

- 

8 

SE 

- 19  - 

- 

N 

- 

- — 

- N 

- 

17  - 

- 

N.'S 

1100 

4 4 

- 

8 

SSE 

- 19  - 

- 

H 

- 

— - 

- N 

- 

- - 

- 

NNE 

1200 

4 4 

- 

8 SSE 

- 17  - 

— 

u 

- 

- - 

- NN \! 

- 

- - 

— 

NNW 

1300 

4 4 

- 

8 

SSE 

- 18  - 

- 

N 

- 

- - 

- NiV: 

- 

- - 

- 

NX 

1/00 

5 6 

- 

n 

SSE 

- 18  - 

— 

N 

- 

- - 

- NNW 

— 

— • 

• 

VIM/ 

1500 

6 7 

- 

12 

SSE 

- 20  - 

— 

i! 

- 

- - 

- NNW 

- 

- - 

— 

VI NW 

1600 

5 6 

- 

11 

SSE 

- 22  - 

- 

N 

- 

- - 

- NNW 

- 

— — 

— 

WNW 

1700 

3 4 

- 

9 

SSE 

- 22  - 

• 

>* 

** 

- 

• - 

- NNW 

- 

- — 

- 

WNW 

1800 

5 6 

- 

11 

SSE 

- 24  - 

- 

N 

li 

19  - 

- N 

- 

- - 

8 

NW 

1900 

6 6 

- 

9 

SSE 

- 27  - 

- 

N 

i> 

17  - 

- N 

- 

- - 

8 

fill 

2000 

4 5 

- 

10 

SSE 

- 25  - 

- HUE 

18  21  - 

- N 

- 

- - 

9 

NNW 

2100 

2 3 

- 

8 

S 

- 19  - 

— 

M 

20  20  - 

- N 

- 

— - 

6 

NNW 

2200 

1 2 

- 

7 

S 

- 18  - 

- 

N 

• 

- - 

- NNW 

- 

- - 

7 

NNW 

23C0 

1 3 

- 

8 

S 

- 16  - 

- 

N 

- 

20  - 

- N 

- 

- - 

7 

NNW 

DATE 

Nov amber  19 

5 

November 

20 

Novenber  I 

21 

ELEV 

8 

16  32  64  DIR. 

8 

16 

32  64  DIR. 

8 16 

32  64 

DIR, 

TI’IE 

ocoo 

7 

8 11 

- N 

11 

12 

12  - 

NE 

- 17 

- 20 

Elffi 

01 30 

8 

10  10 

- NWS 

11 

12 

13  - 

IS 

- 17 

- 19 

ENS 

0200 

11 

11  12 

- NITS 

14 

U 

15  - 

NE 

- 16 

- 20 

T* 

Cj 

0300 

11 

13  13 

- N!S 

15 

16 

17  - 

NE 

- 15 

- 18 

E 

0400 

11 

11  11 

- NS 

16 

17 

13  - 

NS 

- 15 

- 13 

E 

0500 

11 

11  13 

vv 

16 

16 

17  - 

IS 

- 16 

- 20 

E 

0600 

11 

12  13 

• i»:% 

16 

18 

19  - 

IS 

- 16 

- 18 

ENE 

0700 

12 

12  12 

- NS 

18 

18 

19  - 

IS 

- 15 

- 18 

ENE 

0800 

14 

15  16 

- NS 

20 

21 

24  - 

IS 

- 15 

- 16 

EIS 

C9C0 

14 

15  16 

— ir 

21 

22 

24  - 

iS 

- 14 

- 16 

IS 

1C00 

14 

15  15 

- hE 

18 

19  21  - 

NS 

- 11 

- 12  EIS 

1100 

12 

14  15 

- NNZ 

16 

17 

17  - 

IS 

- 8 

- 11 

IS 

12  OC 

9 

10  10 

- i::s 

— 

12 

14  - 

IS 

- 10 

- 17 

E 

1300 

6 

6 6 

- NNE 

- 

10 

11  - 

NE 

- 10 

- 16 

V 

AS 

1400 

2 

3 3 

- ivSIS 

- 

10 

10  - 

- 11 

- 18 

E 

1500 

- 

— — 

- - 

— 

8 

8 - 

:JE 

- 9 

- 16 

E 

1600 

— 

- - 

- 

7 

7 9 

E:.*E 

- 11 

- 18 

E 

1700 

8 

8 9 

- n:je 

- 

9 

9 11 

ENE 

- 11 

- 18 

V 

1800 

12 

14  14 

- nns 

- 

9 

9 12 

ENS 

- 8 

- 14 

E 

1900 

14 

16  16 

- NNS 

- 

13 

14  16  ENZ 

- 11 

- 16 

E 

2000 

12 

14  14 

- NS 

- 

17 

17  17 

EIS 

- 12 

- 15 

ENE 

2100 

11 

11  12 

- ENZ 

• 

18 

lo  21 

ENZ 

- 12 

- 15 

EIS 

2200 

13 

13  14 

- NS 

- 

18 

18  20 

EIS 

- 10 

- 13 

EIS 

2300 

12 

13  14 

- NE 

- 

13 

IS  21 

SIS 

- 10 

- 12 

EIS 

1 


WIND  VELOCITY  (aph) 
1951 


DATE 

y 

S'ovembf 

12 

November  23 

Hove 

inb  or  24 

November  25 

ELEV. 

TIME 

8 

16  22  .6^ 

DIR. 

8 

16  22  64  Dm. 

8 

16 

> O 

64 

?m. 

8 

% rM 

0000 

— 

7 

- 

10 

ENE 

- 

7 - 

14  ESE 

— 

7 

— 

10 

ENE 

- 

- 

- 

- NE 

0100 

- 

10 

- 

15 

M 

—t 

— 

6 - 

14  ESE 

— 

5 

— 

11 

•j 

4 

6 

6 

C.  'T 

_ 

0200 

- 

9 

9 

14 

E 

- 

6 - 

13  E 

- 

5 

- 

10 

r. 

5 

6 

6 

6 ENE 

0300 

- 

9 

10 

15 

r. 

- 

6 - 

13  ESE 

— 

5 

— 

10 

TT 

c. 

S 

5 

5 

8 E 

0400 

- 

8 

9 

14 

E 

- 

6 - 

14  ESE 

- 

5 

— 

10 

E 

5 

6 

6 

10  E 

0500 

- 

8 

9 

14 

ESE 

- 

7 - 

14  ESE 

- 

4 

- 

7 

E 

6 

7 

7 

11  E 

0600 

- 

8 

9 

15 

ESE 

- 

6 - 

12  E 

— 

3 

— 

8 

E 

4 

5 

6 

9 E'E 

07C0 

- 

8 

9 

15 

ESE 

- 

6 - 

13  E 

— 

5 

- 

9 

E 

4 

5 

6 

10  E 

0800 

- 

5 

6 

1.1 

ESE 

7 - 

14  E 

- 

4 

- 

9 

E 

4 

6 

7 

13  ESE 

0900 

- 

4 

5 

10 

ESE 

- 

5 - 

12  E 

- 

5 

— 

10 

E 

- 

4 

5 

9 SE 

1000 

- 

5 

7 

11 

T7CT7 

- 

5 - 

11  E 

- 

4 

- 

10 

E 

- 

4 

5 

10  SE 

1100 

- 

7 

7 

14 

ESE 

- 

6 - 

13  E 

- 

4 

— 

8 

E 

- 

3 

5 

8 7"E 

1200 

- 

6 

8 

13 

ESE 

- 

6 - 

13  E 

— 

3 

9 

E 

3 

4 

8 ESE 

1300 

- 

8 

9 

15 

£ 

- 

6 - 

13  E 

- 

4 

- 

8 

E 

- 

2 

3 

7 SE 

1400 

- 

8 

9 

16 

E 

- 

5 - 

12  E 

1 

2 

- 

7 

77 

- 

3 

5 

9 SE 

1500 

- 

8 

9 

15 

T-N 

Ey 

- 

7 - 

14  ESE 

2 

4 

6 

7 

SE 

— 

4 

5 

8 SE 

1600 

- 

9 

- 

16 

E 

- 

5 - 

12  E 

1 

1 

4 

5 

SE 

— 

4 

6 

10  Eo£ 

1700 

- 

8 

- 

16 

E 

- 

6 - 

13  E 

1 

3 

5 

8 

SE 

_ 

4 

6 

9 SE 

1800 

- 

8 

- 

14 

E 

- 

6 - 

12  E 

3 

3 

6 

10 

SE 

- 

3 

5 

9 SE 

1900 

- 

6 

- 

12 

E 

- 

5 - 

12  E 

2 

4 

5 

10 

SE 

- 

4 

6 

10  SE 

2000 

- 

7 

- 

13 

E 

- 

4 - 

11  ESE 

2 

3 

5 

8 

SE 

— 

4 

6 

10  SE 

2100 

- 

8 

- 

15 

E 

- 

4 - 

9 ESE 

1 

3 

4 

7 

ESS 

— 

4 

7 

11  SE 

2200 

- 

7 

- 

14 

E 

- 

5 - 

9 E 

2 

2 

4 

7 

ESE 

- 

7 

9 

13  SE 

2300 

- 

7 

- 

13 

E 

- 

5 - 

9 ENE 

3 

4 

4 

5 

ENE 

3 

5 

8 

10  SSE 

DATE 

November 

_2o 

Noverobi 

tr. 

22 

November  28 

£iTX 

* 

i£> 

22 

VJx 

DTR. 

8 

16 

22 

64 

om. 

0 

1 ' 

22  22 

pm 

TTME 

OOCO 

2 

4 

7 

10 

SE 

- 

4 

s 

0 

- 

NT 

*« 

15 

15 

20  - 

N 

O.IOO 

2 

2 

5 

7 

SSE 

- 

3 

4 

— 

NE 

19 

19 

23  - 

N 

0200 

2 

3 

5 

8 

SE 

- 

1 

2 

— 

NNE 

20 

20 

22  - 

NNE 

0300 

2 

3 

5 

8 

SE 

- 

1 

1 

- 

E 

19 

22 

22  - 

NNE 

04  CO 

1 

1 

3 

4 SSE 

- 

0 

2 

— 

3W 

19 

23 

23  - 

k re 

05C0 

- 

0 

2 

4 

SE 

- 

4 

4 

- 

1: 

17 

21 

21  - 

NNE 

OoCO 

- 

0 

3 

5 

SSE 

- 

3 

3 

- 

E 

13 

20  20  - 

NNE 

a, "jo 

- 

1 

3 

4 

S 

- 

1 

4 

- 

E 

15 

13 

18  - 

NNE 

0800 

- 

2 

4 

- 

K 

- 

- 

- 

- 

NNW 

15 

13 

18  - 

NNE 

C3CC 

- 

3 

J 

- 

i 2j 

- 

- 

- 

- 

N:  ”W 

12 

13 

14  - 

nne 

1000 

- 

3 

-> 

- 

i rs 

IS 

22 

30 

- 

I.’ 

11 

il 

12  - 

NNE 

1100 

- 

2 

2 

- 

in.'E 

22 

33  28 

- 

N 

7 

3 

10  - 

NNE 

12  CO 

- 

- 

- 

- 

- 

10 

22 

22 

- 

NNE 

11 

11 

12  - 

NNE 

13C0 

- 

- 

- 

- 

- 

16 

17 

21 

- 

Nre 

10 

11 

11  - 

NNE 

1400 

- 

- 

- 

2 

w 

14 

x6 

20 

- 

li 

8 

10 

11  - 

NNE 

1500 

- 

- 

- 

3 

t,i 

14 

16  21 

- 

K 

9 

10 

10  - 

NNE 

16C0 

- 

- 

- 

5 

wsw 

15 

13 

O / 

- 

6 

7 

rj 

Ere 

1700 

- 

- 

- 

7 

ssw 

19 

20  24 

- 

* • 
i* 

7 

7 

8 - 

re 

1»C0 

— 

- 

- 

7 

5 

14 

17 

23 

— 

* T 

14 

13 

14 

14  - 

NNE 

1900 

- 

- 

- 

6 

SW 

16 

18 

23 

- 

V 

* 

12 

14 

15  - 

NNE 

2000 

— 

- 

- 

6 

sv 

20 

21 

<-  ^ 

- 

NNE 

12 

12 

13  - 

ICNE 

2100 

- 

_ 

- 

5 

WTN 

17 

1® 

10 

— 

NNE 

13 

l') 

14  - 

NNE 

2200 

- 

- 

- 

8 

178 

15 

16 

18 

- 

NNE 

17 

17 

13  - 

NNE 

2300 

- 

5 

8 

- 

K 

12 

14 

18 

- 

* * 

16 

10 

19  - 

m;e 

\ 


V.’TND  VSLXTTT  (raph) 
1951 


DATE 

November  29 

November  30 

EL^V. 

3 

16  22  tA  O- 

3 

16 

32  64  DIR 

THE 

ooco 

U 

16 

17 

— 

NNE 

5 

6 

6 

_ 

NE 

OICO 

16 

18 

13 

— 

NNE 

6 

7 

7 

- 

NE 

0200 

16 

18 

19 

— 

NNE 

9 

9 

9 

NE 

0300 

16 

18 

13 

• 

NNE 

10 

10 

11 

- 

NS 

0400 

14 

15 

16 

- 

NE 

12 

13 

14 

— 

NS 

0500 

18 

19 

20 

- 

NE 

13 

13 

14 

- 

NE 

0600 

17 

17 

19 

NE 

15 

16 

17 

— 

NE 

0700 

17 

17 

19 

- 

NE 

14 

14 

16 

— 

NE 

0300 

15 

17 

18 

- 

NE 

13 

14 

14 

— 

NS 

0900 

15 

15 

17 

- 

NE 

13 

14 

15 

- 

IE 

1000 

12 

13 

13 

- 

NE 

9 

10 

10 

— 

IS 

11C0 

9 

12 

12 

- 

NE 

7 

7 

9 

- 

NE 

1200 

3 

4 

5 

- 

N 

3 

5 

6 

— 

NS 

1300 

5 

5 

5 

- 

N 

3 

3 

3 

- 

NE 

1400 

1 

3 

4 

- 

B 

3 

3 

5 

- 

IS 

1500 

- 

- 

- 

2 

WNW 

5 

5 

7 

- 

IS 

1600 

— 

- 

- 

2 

WI.V 

5 

7 

7 

- 

IS 

1700 

— 

— 

- 

2 

sv/ 

2 

4 

6 

_ 

NNE 

1300 

- 

- 

- 

0 

— 

3 

4 

5 

- 

N 

1900 

- 

- 

- 

0 

- 

6 

6 

7 

- 

N 

2000 

2 

3 

4 

5 

IE 

5 

7 

9 

- 

N 

2100 

1 

2 

3 

4 

E 

4 

7 

10 

— 

N 

22  CO 

3 

4 

4 

4 

NE 

7 

9 

10 

- 

!■; 

2300 

2 

3 

4 

4 

I IF 

- 

- 

10 

- 

- 

- 56  - 


3? 


WIND  VELOCITY  {afh) 
1951 


ELEV. 

TTH5 

8 

16  2?  64  DIR. 

3 ih  2Z  & DIR. 

8 

16 

32  64  DIP. 

3 

16  22 

64 

DIR. 

COCO 

- 

- 

13 

- 

— 

6 

6 

6 

9 

E 

5 

6 

6 

3 

ENE 

5 

5 

- 

6 

SSW 

OICO 

— 

- 

7 

- 

ENE 

7 

7 

7 

9 

tr 

u 

6 

7 

7 

8 

ENE 

- 

- 

- 

6 

WSW 

0200 

- 

- 

6 

- 

HE 

5 

6 

6 

7 

ENE 

5 

5 

5 

7 

ENE 

3 

4 

4 

7 

SW 

0300 

- 

— 

7 

- 

NE 

3 

3 

3 

- 

NE 

2 

3 

3 

5 

E 

- 

- 

- 

8 

WSW 

0400 

- 

- 

9 

- 

ME 

8 

9 

9 

10 

NE 

4 

4 

t 

> 

6 

ENE 

- 

- 

- 

8 WNW 

0500 

10 

10 

11 

— 

ME 

8 

3 

9 

9 

ENE 

4 

6 

6 

7 

ENE 

- 

- 

- 

6 WNW 

0600 

10 

12 

12 

- 

NE 

6 

7 

n 

9 

NE 

4 

4 

5 

6 

NE 

- 

- 

- 

7 

NNW 

0700 

11 

11 

12 

14 

NE 

7 

8 

9 

10 

NE 

2 

2 

3 

5 

ENE 

— 

- 

- 

8 

NNW 

0800 

10 

10 

10 

14 

E 

11 

11 

13 

13 

NE 

0 

1 

1 

1 

ESE 

9 

9 

10 

- 

HNE 

0900 

7 

8 

8 

11 

E 

11 

11 

11 

12 

NE 

- 

- 

- 

1 

WSW 

7 

7 

8 

- 

NE 

1000 

5 

6 

6 

10 

E 

7 

8 

8 

10 

ENE 

0 

0 

0 

1 

S 

5 

5 

6 

- 

ENE 

1100 

3 

4 

4 

5 

ENE 

5 

5 

6 

8 

NE 

2 

2 

2 

3 

SSE 

2 

2 

2 

3 

ENE 

1200 

3 

- 

- 

5 

ENE 

3 

4 

4 

7 

ENE 

2 

2 

2 

3 

SSE 

1 

2 

2 

2 

NE 

1300 

4 

4 

5 

5 

NE 

0 

2 

3 

6 ESE 

3 

3 

1 

*■*. 

4 

E 

3 

3 

5 

6 

SE 

1400 

2 

3 

3 

5 

E 

3 

4 

/ 

o 

9 

SE 

3 

4 

6 

9 

SE 

7 

7 

10 

12 

SE 

1500 

3 

3 

3 

7 

E 

4 

5 

7 

12 

SE 

4 

5 

6 

10 

SE 

7 

9 

11 

13 

SE 

1600 

1 

2 

3 

6 

E 

4 

6 

7 

11 

SE 

4 

4 

7 

8 

SE 

8 

8 

11 

13 

SE 

1700 

2 

4 

6 

9 ESE 

4 

4 

6 

11 

ESE 

4 

5 

7 

10 

SE 

7 

8 

11 

13 

SE 

180C 

5 

6 

f 

O 

10 

ESE 

4 

5 

6 

10 

ESE 

6 

8 

11 

12 

SSE 

6 

6 

9 

11 

SE 

1900 

6 

7 

8 

12 

E 

3 

4 

3 

11 

V 

7 

7 

10 

13 

S 

6 

7 

10 

13 

ESE 

2000 

6 

7 

7 

11 

E 

4 

6 

6 

11 

E 

— 

- 

- 

9 

WNW 

3 

9 

10 

14 

SE 

2100 

7 

7 

7 

11 

E 

4 

4 

5 

10 

E 

6 

7 

9 

10 

SSE 

6 

7 

11 

13 

SE 

2200 

7 

7 

7 

10  ENE 

4 

5 

6 

Q 

E 

5 

6 

8 

9 SSE 

6 

7 

9 

13 

SE 

2300 

6 

7 

7 

9 

E 

6 

6 

6 

11 

IT 

*-» 

3 

9 

- 

11 

SS>-( 

6 

7 

11 

13 

S 

DATE 

December 

December 

6 

December 

7 

ELEV. 

3 16  ^2  64  DIR. 

3 

16  32  64  dir. 

8 

16 

32  64  DIR 

TIME 

0000 

10 

11 

15 

17 

S 

7 

8 

12 

15 

SSE 

9 

10  13 

17 

SE 

0100 

13 

15 

— 

21 

SSW 

7 

8 

11 

15  SSE 

7 

8 

12 

15 

SE 

0200 

8 

9 

— 

12 

SSW 

6 

7 

11 

13 

SSE 

7 

9 

12 

15 

SE 

0300 

16 

17 

- 

20 

SSW 

6 

8 

11 

15 

SE 

8 

9 

12 

16 

SE 

0400 

14  14 

- 

17 

SSW 

8 

9 

13 

16  SSE 

10 

10 

14 

13 

SE 

0500 

9 

10 

- 

13 

SW 

7 

8 

12 

16 

SE 

9 

10 

14  17 

SE 

0600 

- 

- 

- 

12 

WSW 

9 

10 

14 

17 

SSE 

5 

7 

10 

14 

SE 

0700 

- 

— 

- 

10 

WSW 

6 

7 

11 

14  SSE 

5 

6 

7 

11 

V 

0800 

- 

- 

- 

10 

WSW 

6 

7 

10 

13  SSE 

5 

6 

6 

12 

E 

0900 

- 

- 

- 

6 

WSW 

4 

6 

9 

12 

SSE 

6 

8 

9 

14 

E 

1000 

- 

- 

- 

t WSW 

5 

6 

10 

12  SSE 

6 

7 

7 

14 

E 

1100 

3 

4 

- 

5 

SW 

r 

j 

6 

9 

13 

SE 

5 

6 

10 

13 

SE 

1200 

1 

2 

- 

5 

SW 

4 

6 

3 

12 

SE 

7 

9 

12 

16 

SE 

1300 

2 

2 

4 

4 

s 

4 

4 

6 

9 

SE 

9 

10 

14 

13 

SE 

1400 

0 

0 

3 

3 

s 

7 

7 

11 

14 

Oil/ 

3 

9 

13 

17 

SE 

1500 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

9 

12 

15 

SE 

1 

10 

13 

16 

SE 

1600 

2 

3 

5 

6 

SE 

8 

9 

11 

16 

SE 

9 

9 

14  16 

SE 

1700 

3 

4 

6 

10 

SE 

7 

8 

12 

15 

Sc 

8 

10 

13 

17 

SE 

1300 

3 

5 

7 

9 

SE 

7 

9 

12 

15 

SE 

9 

10 

14 

17 

SE 

1900 

3 

4 

7 

11 

SE 

3 

3 

12 

16 

SE 

9 

10 

14 

17 

SE 

2000 

6 

3 

11 

15 

SE 

7 

8 

11 

15 

SE 

9 

11 

13 

17 

SE 

2100 

7 

3 

11 

15 

SE 

4 

6 

9 

11 

SE 

9 

10 

14  17 

SE 

2200 

10 

11 

16 

19 

SSE 

7 

7 

11 

15 

SE 

7 

0 

11 

14 

SE 

2300 

10 

11 

16 

19 

SSE 

9 

11 

15 

19 

SE 

7 

8 

11 

14 

SE 

- 57  - 


WIND  VELOCITY  (mph) 
1951 


DATE 

December  8 

December  9 

December  10 

ELEV. 

TRIE 

8 

16 

22  64  DIR. 

8 

16  J2  64  DIR. 

8 

16 

1? 

64  DIR 

OCOO 

8 

9 

13 

15 

SE 

- 

10 

14  15 

- 

- 

21 

23 

- 

- 

C100 

11 

11 

17 

19 

SE 

- 

8 

14  16 

- 

- 

20 

20 

- 

- 

0200 

6 

7 

9 

13 

ESE 

- 

12 

22  24 

- 

- 

17 

IS 

- 

- 

0300 

7 

8 

10 

14  ESE 

- 

17 

25  25 

- 

— 

18 

18 

- 

- 

0400 

10 

11 

14  17 

SE 

- 

19 

- 24 

— 

- 

16 

19 

- 

- 

0500 

10 

11 

14  13 

SE 

- 

22 

- 27 

- 

— 

15 

21 

- 

— 

0600 

11 

11 

15 

18 

SE 

- 

20 

- 26 

— 

— 

16 

23 

— 

- 

0700 

11 

13 

16 

20 

SE 

- 

20 

- 25 

- 

— 

19 

22 

- 

- 

0800 

14 

14 

19 

23 

SE 

- 

20 

- 24 

- 

— 

23 

23 

- 

- 

0900 

12 

13 

19 

22 

SE 

- 

19 

- 23 

- 

— 

19 

19 

- 

- 

1000 

11 

13 

17 

19 

SE 

— 

22 

- 26 

- 

- 

17 

20 

- 

— 

1100 

10 

11 

16 

13 

SE 

— 

23 

- 26 

— 

- 

16 

20 

-» 

- 

1200 

10 

12 

16 

19 

SE 

- 

20 

- 25 

— 

- 

14 

17 

— 

- 

1300 

9 

11 

15 

17 

S3S 

- 

22 

- 25 

- 

- 

15 

18 

- 

«- 

H00 

9 

11 

16 

18 

SSE 

— 

21 

- 25 

- 

— 

14 

18 

- 

- 

1500 

11 

12 

17 

19  SSE 

- 

23 

- 27 

- 

- 

13 

16 

- 

- 

1600 

10 

13 

17 

19 

SE 

- 

22 

- 27 

— 

- 

15 

17 

- 

- 

1700 

— 

12 

17 

19 

- 

- 

- 

- - 

— 

— 

12 

13 

— 

- 

1800 

- 

12 

17 

19 

- 

— 

25 

- - 

- 

- 

13 

17 

- 

- 

1900 

- 

12 

16 

18 

- 

— 

20 

- - 

— 

— 

11 

13 

— 

— 

2000 

— 

11 

15 

17 

- 

— 

25 

- — 

- 

— 

11 

13 

- 

- 

2100 

— 

11 

15 

17 

— 

— 

29 

30  - 

- 

— 

11 

11 

— 

— 

2200 

- 

11 

16 

17 

— 

— 

25 

26  - 

- 

- 

11 

11 

- 

— 

2300 

- 

10 

14  15 

- 

- 

21  24  - 

- 

- 

9 

11 

- 

- 

DATE  December  12  December  13 


ELEV. 

8 U>~ 

32  64  DIR. 

8 16  '22  64  DIR. 

8" 

±6 

22 

TIME 

COOO 

_ 

. 

3 

5 - - 

10 

13 

0100 

— 

— 

— 

- 

- 

— 

4 

7 - - 

- 

11 

16 

0200 

- 

- 

— 

- 

— 

— 

3 

4 - - 

- 

12 

16 

0300 

- 

- 

- 

- 

- 

- - 

3 

5 - - 

- 

10 

16 

0400 

- 

- 

- 

- 

— 

- 

2 

4 - - 

- 

10 

13 

05  CO 

5 

7 

- 

- 

— 

4 

5 - - 

— 

8 

12 

nAm 

- 

n 

K. 

3 

- 

- 

- 

c 

J 

6 - - 

- 

rt 

O 

-L< 

0700 

— 

0 

1 

- 

- 

- 

5 

7 - - 

- 

10 

14 

0800 

- 

1 

1 

- 

- 

— 

6 

-J2L  - 

- 

10 

14 

0900 

— 

2 

3 

- 

- 

- 

n 

9 - - 

- 

11 

16 

1000 

- 

3 

5 

- 

- 

- 

9 

12  - - 

- 

12 

16 

1100 

— 

3 

3 

- 

— 

- 

8 

11  - - 

- 

10 

15 

1200 

— 

3 

4 

— 

— 

— 

7 

10  - - 

- 

8 

11 

1300 

— 

3 

5 

— 

— 

- 

4 

5 - - 

- 

13 

17 

1400 

— 

4 

5 

- 

- 

- 

0 

2 - - 

- 

11 

13 

1500 

- 

4 

5 

- 

- 

- 

3 

3 - - 

- 

14 

15 

1600 

— 

6 

nr 

/ 

- 

- 

- 

4 

4 - - 

- 

- 

- 

1700 

— 

5 

7 

— 

— 

- 

4 

5 - - 

- 

- 

- 

1800 

— 

4 

6 

- 

- 

- 

4 

4 - - 

- 

- 

- 

1900 

— 

4 

5 

- 

— 

- 

9 

9 - - 

- 

- 

- 

2000 

— 

3 

4 

- 

— 

- 

6 

rt  ^ ^ 

- 

- 

- 

2100 

— 

2 

4 

- 

— 

- 

5 

6 - - 

- 

- 

- 

2200 

— • 

2 

4 

- 

— 

- 

7 

10  - - 

- 

- 

- 

2300 

3 

4 

- 

- 

- 

10 

15  - - 

- 

- 

- 

December  11 
E 16  22  S4.  Dm. 

- 8 10  - - 

- 8 9 - - 


- 5 11  - - 

- 7 12  - 


-22-- 
-23-- 
-14-- 
- 1 2 - - 

- 1 2 - - 

- 1 2 - - 

- 1 2 - 
- 1 2 - - 

r__14 
64  DIR. 


- 59  - 


WIND  VELOCITY  (aoh) 
1951 


DATS 

December  15 

December  16 

December  17 

December  18 

ELgv . 
TIME 

8 I&  22  64  DIR, 

8 16  12  64  DIR. 

8 

16 

J2 

04 

DIR. 

8 

10 

r 

6/ 

DIP 

COCO 

- 

- 

- 

- 

- 

21 

26 

27 

- 

MNS 

20 

— 

23 

23 

Eire 

13 

- 

21 

24 

S 

0100 

- 

- 

- 

- 

- 

2C  26 

26 

- 

NNE 

17 

- 

19 

22 

12 

- 

18 

21 

S 

0200 

- 

- 

- 

- 

- 

21 

26 

26 

- 

NE 

13 

- 

21 

23 

EKE 

14 

- 

22 

23 

s 

0300 

- 

- 

- 

- 

- 

19 

22 

23 

- 

KE 

13 

- 

22 

23 

14 

- 

19 

23 

s 

0400 

- 

- 

- 

- 

- 

19 

23 

24 

- 

ire 

20 

- 

23 

25 

ire 

- 

- 

- 

16 

Will 

0500 

- 

- 

- 

- 

- 

21  24  26 

- 

ire 

24 

- 

28 

29 

NE 

- 

- 

- 

13 

WIIW 

0600 

- 

- 

- 

- 

- 

21 

- 

- 

- 

KE 

20 

- 

23 

25 

r-» » • ■% 
••  *•  n 

—/  aJ 

- 

- 

- 

12 

I.W 

0700 

- 

- 

- 

- 

- 

23 

- 

- 

- 

ire 

16 

- 

1 8 

21 

EWE 

- 

- 

- 

12 

NV 

0800 

- 

- 

- 

- 

- 

20 

- 

- 

- 

NE 

17 

— 

22 

23 

£YTT 

- 

- 

- 

10 

NNW 

0900 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

23 

- 

ME 

16 

- 

IP 

21 

El  IS 

• 

- 

- 

11 

HP/ 

1000 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

21 

- 

NE 

14 

- 

16 

20 

eke 

5 

- 

11 

13 

K 

1100 

- 

- 

- 

- 

- 

14 

- 

13 

— 

ire 

11 

- 

13 

17 

E 

11 

- 

16 

16 

K 

1200 

- 

- 

- 

- 

- 

12 

- 

14 

- 

KE 

11 

- 

13 

19 

E 

9 

- 

14 

14 

N 

1300 

- 

- 

- 

- 

- 

10 

- 

11 

- 

ire 

9 

- 

11 

17 

C 

4 J 

6 

- 

13 

13 

N 

1400 

15 

18 

- 

- 

:j 

9 

- 

11 

• 

KE 

9 

- 

-A./. 

16 

LtJiLt 

8 

- 

11 

11 

N 

1500 

14 

16 

21 

• 

M 

1. 

9 

- 

10 

- 

lire 

9 

- 

32 

17 

sz 

8 

- 

12 

12 

N 

1600 

14 

17 

22 

- 

N 

8 

- 

10 

- 

eib 

9 

- 

13 

18 

ss 

8 

- 

10 

11 

N 

17  CO 

19 

20 

27 

- 

N 

10 

- 

11 

12 

Eire 

8 

- 

12 

16 

SE 

11 

— 

12 

14 

N 

1800 

20 

22 

31 

— 

N 

12 

- 

12 

15 

Eire 

9 

- 

1 / 

19 

SE 

13 

— 

rj 

- 

N 

1900 

20 

21 

29 

- 

11 

16 

- 

?3 

20 

EKE 

n 

1 

— 

12 

16 

SE 

12 

• 

16 

_ 

NNE 

2000 

20 

21 

29 

- 

:i 

17 

- 

20 

2? 

EKE 

6 

• 

10 

-.5 

SE 

12 

— 

15 

— 

NE 

2 ICO 

22 

22 

27 

- 

u 

13 

- 

21 

22 

EKE 

9 

- 

16 

19 

SSE 

11 

— 

13 

— 

NE 

2200 

22 

23  27 

• 

NNE 

16 

- 

19 

22 

Eire 

11 

- 

17 

20 

PP7 

10 

— 

12 

- 

NE 

2300 

24 

27 

28 

- 

NI1E 

18 

- 

21 

25 

Ere 

11 

- 

20 

22 

S 

11 

- 

12 

14 

ENE 

DATE 

December  19 

December  20 

Decc 

mhc**  3 

'.1 

EL£V. 

TIKE 

8 

16 

22  04 

DIR. 

2 

16 

22 

U 

Dm. 

8 

16 

32 

6/. 

DIR 

OCC  0 

U 

- 

17 

1« 

E 

6 

- 

14 

13 

SSE 

- 

- 

7 

15 

SW 

01C0 

15 

- 

17 

- 

HE 

7 

- 

u 

19 

SSE 

- 

- 

- 

IS 

wsw 

02Cj 

14 

- 

17 

- 

NE 

- 

- 

10 

12 

SSE 

- 

- 

- 

33 

KIT./ 

03  CO 

14 

- 

17 

- 

NE 

- 

- 

8 

12 

SE 

— 

— 

— 

29 

NNW 

0400 

16 

- 

20 

- 

NS 

- 

- 

8 

13 

SE 

- 

- 

- 

26 

NNW 

05  CO 

19 

- 

22 

24 

NE 

- 

- 

7 

12 

SE 

— 

- 

- 

21 

NNW 

OcCO 

16 

- 

18 

21 

El 

— 

- 

9 

13 

SE 

- 

- 

• 

26 

NNW 

07CO 

13 

— 

19 

24 

E 

- 

- 

11 

16 

SE 

- 

— 

— 

28 

NNW 

08C0 

17 

- 

19 

25 

E 

- 

— 

U 

i .> 

.x>E 

— 

- 

- 

22 

NNW 

0900 

15 

- 

18 

21 

- 

- 

1 7 

SSE 

- 

- 

24 

- 

N 

1C00 

15 

- 

18 

19 

• 

1 

- 

- 

15 

S 

- 

- 

22 

— 

N 

1100 

16 

- 

19 

20 

•£ 

— 

- 

17 

22 

s 

- 

- 

19 

- 

II 

L2C0 

16 

• 

13 

20 

EKE 

- 

- 

15 

19 

s 

- 

- 

- 

16 

I-JWW 

13C0 

15 

- 

17 

20 

EiiS 

- 

- 

- 

' 9 

w 

- 

- 

- 

9 

N 

1400 

16 

— 

19 

23 

TT 

- 

- 

( 

12 

ssw 

- 

- 

- 

12 

.NIT./ 

1500 

16 

— 

17 

23 

E 

- 

- 

12 

•>  t 

-*A 

s 

- 

- 

- 

15 

NNW 

1600 

14 

— 

13 

23 

E 

- 

- 

13 

15 

s 

- 

- 

- 

19 

NNV/ 

17C0 

12 

- 

14 

21 

V 

- 

- 

u 

1^ 

s 

- 

- 

- 

10 

WIIW 

1800 

7 

- 

11 

17 

3 

- 

- 

11 

14 

s 

- 

- 

- 

19 

NNW 

19C0 

7 

- 

11 

17 

SE 

- 

- 

15 

17 

s 

- 

- 

24 

- 

• ! 

2000 

- 

- 

11 

15 

SSE 

- 

- 

14 

17 

s 

- 

- 

^ / 
•iO 

- 

iJ 

2100 

- 

- 

13 

17 

S 

- 

- 

14 

16 

s 

- 

- 

28 

- 

K 

2200 

- 

- 

"*  / 

17 

n r*  r? 

- 

- 

11 

3.5 

c 

w 

- 

1R 

25 

- 

j; 

2300 

- 

- 

12 

16 

SL‘ 

- 

- 

12 

15 

s 

- 

1 A 

1C 

24 

- 

m 

WII©  VELOCITY  (mph) 
1951 


DATE 

December  22 

December  23 

December  2 4 

December  25 

ELSV. 

8 

lb  12  64  DIR. 

8 16 

32  64  DIR. 

8 

16  7-2 

64  dir. 

8 16  32  64  DIR. 

TIME 



— 

0000 

- 

15 

21 

- 

N 

- 12 

12 

- NE 

- 

- - 

- - 

0100 

- 

14 

19 

- 

N 

- 14 

15- 

- NE 

- 

- - 

- - 

0200 

- 

15 

19 

- 

N 

- 16 

17 

- NE 

- 

- - 

- - 

0300 

— 

15 

19 

- 

N 

- 15 

16 

- NE 

— 

— - 

- - 

0400 

*■  xO 

19 

— 

NNE 

- 13 

13 

- ENE 

— 

- - 

- 

0500 

- 

17 

17 

- 

ME 

- 12 

12 

- E 

- 

- - 

- - 

0600 

- 

14 

16 

- 

NE 

- 10 

10 

- E 

— 

- 

- - 

0700 

— 

17 

17 

- 

NE 

- 9 

9 

- E 

- 

— — 

— — 

0800 

- 

15 

16 

- 

ME 

- 9 

9 

- E 

- 

- - 

- - 

0900 

- 

13 

15 

- 

NE 

- 7 

7 

- NE 

- 

- — 

- - 

----- 

1000 

- 

14 

14 

- 

1® 

- 5 

5 

- E 

- 

- - 

- - 

1100 

- 

10 

10 

- 

ENE 

- 4 

5 

- E 

- 

- - 

- - 

3200 

— 

10 

10 

- 

ENE 

’ - — 

- 

- - 

- 

— — 

- - 

1300 

— 

6 

7 

- 

ENE 

- - 

- 

- — 

- 

- - 

- - 

-----  — 

1400 

- 

8 

8 

9 

ESE 

— — 

- 

- - 

- 

- - 

- - 

1500 

- 

10 

11 

13 

SE 

— - 

- _ 

- _ - 

- 

- - 

— — 

1600 

— 

12 

15 

16 

SE 

— — 

- 

- 

- 

- ' - 

- - 

1700 

- 

11 

13 

17 

ESE 

- - 

- 

- - 

— 

— — 

- - 

1800 

- 

12 

12 

16  ESE 

- - 

- - 

- 

- - 

- - 

----- 

1900 

— 

12 

12 

15 

E 

- - 

- 

— - 

- 

- - 

— — 

2000 

- 

12 

12 

15 

E 

- - 

- 

- - 

- 

- - 

- - 

2100 

— 

10 

10 

12 

E 

— - 

- 

- — 

- 

--  -«•- 

- - — 

?—  — — — — 

<200 

- 

11 

11 

11 

ENE 

- - 

- 

- - 

- 

- - 

- - 

2300 

- 

10 

10 

10 

E 

- - 

- 

- - 

- 

- - 

- - 

DATS  December  26 

December- 27 

-December  28 

ELEV.  ~ 8 16 

32  64  DIR. 

-3-16  JZ  64 

DIP.. 

8 

16 

12 

64  DIR. 

TIM® 

. ‘ 

ocoo  - - 

— 

— - 

- 20 

27  - 

- 

- 

16 

- 

18  - 

aJIjgO  - - 

- 

- - 

- 19 

27  - 

- 

- 

15 

- 

- - 

wg  . _ _ 

- — 

— _ 

- 20  27  - 

— . ___ 

— 

13 

0400  - 

- 

- " 

- 19 

- 21 

2b  - 
27  - 

- 

- 

i2*m~  -- 
i2*ml-  - 

0500iIijf=r  - 

— 

— — 

- 22 

27  - 

— 

— 

13 

— 

— _ 

0600  - - 

— 

- - 

- 26 

30  - 

— 

— 

12 

- 

- - 

0700  - - 

- 

— — 

- 28 

on 

jy.r  — 

- 

- 

13 

- 

- - 

csoo  - - 

- 

- “ 

- 28 

23  - 

- 

- 

12 

12 

- - 

C9C0  - - 

- 

- - 

- 27 

27  - 

- 

- 

9 

9 

10"-" 

1000  - - 

- 

- - 

- 22 

- 

- 

- 

9 

9 

10  - 

1100  '-  - 

- 

- 

-17 

17  - 

- 

- 

5 

5 

8 - 

1200  - - 

- 

- - 

- 12  14  - 

- 

- 

3 

4 

8 - 

1300  - 12 

18 

- - 

- 10 

14  - 

- 

- 

.3 

5 

1400  - 14  19 

- - 

- 11 

14  - 

- 

- 

4 

5 

7 - 

1500  - 13 

13 

— — 

- 11 

14  - 

- 

- 

3 

5 

7 - 

1600  - 14 

n 

• j 

- — 

- 13 

16  - 

- 

- 

4 

5 

7 - 

1700  - 12 

13 

— — 

- 12 

17  - 

— 

- 

2 

4 

7 - 

1800  - 15 

19 

- - - 16  16  - 

- - - -17  17  - 

- 

- 

3 

5 

7 - 

1900  - 21  29 

— 

- 

4 

6 

8 - 

2000  - 22 

2Q 

_ 

- 15 

17  - 

- 

- 

% 

6 

8 - 

2100  - 24 

31 

— — 

- 16 

- 16 

- 

- 

®5 

7 

9 - 

2200  - 24  32 

— — 

- 17 

- 17 

- 

- 

6 

9 

12  - 

2300  - 21 

26 

- - 

- 16 

- 17 

- 

- 

7 

11 

13  - 

- 60  - 


WIHD  VELOCITY  (aph) 
1951 


December  29 

Doc ember  30 

December  31 

£ LEV. 
7 EE 

16 

32 

64  PI? . 

8 16  ^ 64  DIR. 

3 

16 

32  64  DIR 

0000 

- 

6 

10 

12 

- 

7 

11 

13 

- 

- 

6 

10 

13 

- 

0100 

- 

7 

11 

13 

- 

- 

/ 

O 

10 

13 

- 

- 

/ 

r* 

Q 

11 

- 

0200 

- 

/ 

10 

13 

- 

- 

6 

11 

13 

- 

- 

5 

7 

11 

- 

0300 

- 

7 

10 

12 

- 

- 

5 

9 

12 

- 

- 

5 

8 

11 

- 

0400 

- 

4 

7 

10 

- 

- 

5 

9 

12 

- 

- 

4 

6 

11 

- 

0500 

- 

6 

10 

13 

- 

- 

6 

11 

14 

- 

- 

5 

7 

13 

- 

0600 

- 

4 

8 

11 

- 

- 

4 

9 

12 

- 

- 

7 

10 

15 

- 

0700 

- 

5 

q 

12 

- 

- 

5 

8 

11 

- 

- 

7 

10 

15 

- 

0800 

- 

5 

9 

13 

- 

- 

2 

6 

8 

- 

- 

7 

10 

15 

- 

0900 

- 

1 

5 

7 

- 

- 

4 

7 

9 

- 

- 

6 

9 

15 

- 

1000 

- 

3 

5 

9 

- 

- 

5 

9 

10 

- 

- 

6 

9 

14 

- 

1100 

- 

6 

11 

13 

- 

- 

3 

5 

7 

— 

- 

6 

8 

13 

- 

1200 

- 

6 

10 

12 

- 

- 

3 

5 

6 

- 

- 

7 

11 

15 

- 

1300 

- 

7 

10 

13 

- 

* 

4 

5 

7 

— 

- 

7 

10 

14 

- 

1400 

- 

7 

10 

13 

- 

- 

5 

8 

8 

- 

- 

8 

10 

16 

- 

1500 

- 

4 

8 

10 

- 

- 

5 

7 

9 

- 

- 

7 

11 

16 

— 

1600 

- 

6 

10 

11 

- 

- 

5 

8 

9 

- 

- 

8 

10 

15 

- 

1700 

- 

7 

10 

13 

- 

- 

5 

9 

11 

— 

— 

8 

11 

16 

- 

1800 

- 

7 

q 

13 

- 

- 

6 

9 

12 

- 

- 

9 

13 

17 

- 

1900 

- 

7 

li 

13 

- 

— 

6 

9 

12 

- 

- 

8 

12 

15 

- 

2X0 

- 

7 

- 

14 

- 

- 

6 

10 

14 

- 

- 

9 

13 

16 

- 

2100 

- 

6 

- 

12 

- 

- 

7 

11 

14 

- 

- 

7 

10 

13 

- 

2200 

- 

6 

9 

12 

- 

- 

7 

10 

14 

- 

- 

7 

11 

14 

- 

2300 

- 

7 

12 

15 

- 

- 

7 

9 

13 

- 

- 

6 

9 

12 

- 

- 61  - 


* 


¥ 


3 


WIND  VELOCITY  (iaph) 
1952 


DATE  January  1 January  2 January  3 January  4 


ELEV. 

8 

16  2A 

JIR. 

3 

16  32  64 

'DP.. 

3 

16  '02~ 

hJx 

'dir. 

3 

16  12  64 

‘dir 

TIME 

OCOO 

6 

3 

13 

E 

SE 

FSE 

0100 

- 

3 

6 

8 

ESE 

- 

- - 

— 

SE 

- 

- - 

— 

vc  v 

W 

- 

- - - 

- 

0200 

- 

6 

6 

10 

ESE 

- 

- - 

- 

SE 

- 

- - 

- 

SE 

- 

- - - 

- 

0300 

- 

5 

5 

3 

SE 

- 

- - 

- 

ej^ 

- 

- - 

- 

- 

- - - 

- 

0400 

- 

6 

7 

10 

ESE 

- 

- - 

- 

ME 

- 

- - 

- 

SE 

- 

- - - 

- 

050C 

- 

6 

7 

12 

E 

- 

- - 

- 

ME 

- 

- - 

- 

SE 

- 

- - - 

- 

0600 

- 

6 

7 

13 

E 

- 

- - 

- 

NE 

- 

- - 

- 

SE 

- 

- - - 

- 

0700 

- 

6 

7 

11 

E 

- 

- - 

- 

ERE 

- 

- - 

- 

SE 

- 

- - - 

- 

0800 

- 

5 

A 

8 

SE 

- 

- - 

- 

E 

- 

- - 

- 

SE 

- 

- - - 

- 

0900 

- 

6 

6 

10 

O Zj 

- 

- - 

- 

ENE 

- 

- - 

- 

3^ 

- 

- - - 

- 

1000 

- 

6 

7 

14 

SE 

- 

- - 

- 

ME 

- 

- - 

- 

S3E 

- 

- - - 

- 

1100 

- 

6 

3 

14 

SE 

- 

- - 

- 

ME 

- 

- - 

- 

SSE 

- 

- - - 

- 

1200 

- 

7 

3 

15 

SE 

- 

- 

- 

:JE 

- 

- - 

- 

3SE 

- 

- - - 

- 

1300 

- 

6 

9 

14 

SE 

- 

- - 

- 

ENE 

- 

- - 

- 

- 

- 

- - - 

- 

1400 

- 

7 

3 

13 

V 

- 

- - 

- 

ESE 

- 

- - 

- 

- 

- 

- - - 

- 

15  CO 

- 

7 

3 

13 

TTCT? 

- 

- 

- 

EJE 

- 

- - 

- 

- 

- 

- - - 

- 

1600 

- 

8 

9 

15 

ESE 

- 

- - 

- 

SE 

- 

- - 

- 

- 

- 

- - - 

- 

1700 

- 

8 

9 

14 

ESE 

- 

- - 

- 

SE 

— 

- - 

- 

- 

- 

- - - 

- 

1800 

- 

7 

a 

13 

E 

- 

- - 

- 

S 

- 

- - 

- 

- 

- 

- - - 

- 

1900 

— 

7 

7 

13 

E 

- 

- - 

- 

5SE 

- 

- - 

- 

— 

- 

- - - 

- 

2000 

- 

9 

10 

15 

ESE 

- 

- 

- 

TT 

- 

- 

- 

- 

- 

- - - 

- 

2100 

- 

- 

- 

- 

ESE 

- 

- 

- 

E 

- 

- - 

- 

- 

- 

- - - 

- 

2200 

- 

- 

- 

- 

SE 

- 

- - 

- 

E 

- 

- 

- 

- 

- 

- - - 

- 

2300 

- 

- 

- 

- 

SE 

- 

- _ 

- 

ESE 

- 

- - 

- 

- 

- 

- - - 

- 

DATE 

Jan 

nary 

_5 

January 

6 

Jarv 

iarv 

2 

ELEV.  8 16  3£  6A  2IE-  % l£  £ 64  DIR.  8 16  64  DIR. 

TIME 

OCOO  - --  --  _____  _____ 

0100  - --  --  _____  _____ 

02  CO  _____  _____  _____ 

0300  - _____  _____ 

0400  - --  --  _____  _____ 

0500  - --  --  _____  _____ 

0600  _____  _____  _____ 

0700  - --  --  _____  _____ 

0300  - --  --  -___-  _____ 

09  OC  - --  --  _____  _____ 

1000  _____  _____  _____ 

1100  - --  --  _____  _____ 

• 1200  - --  --  _____  _____ 

• 13C0  - --  --  _____  _____ 

1400  _____  _____ 

1500  - _____  _____ 

1600  - --  --  _____  _____ 

1700  - -___  _____  _____ 

1300  - --  --  _____  _____ 

1900  - ___-  _____  _____ 

2000  - _____  _____ 

2100  - ____«  _____  - - - ✓*-  _ 

2200  ----—’  - --  --  _____ 

23C0  - --  --  _____ 


- 62  - 


/ 


NO  DATA  COLLECTED  FOR  PERIOD  JAM’ ARY  8 
THROUGH  JANUARY  28,  1952  INCLUSIVE 


- G3  - 


WIND  VELXITY  (ir.Dh) 
1952 


DATE 

January  29 

January  30 

January  31 

ELEV. 

8 16  22  2™* 

3 

16  2?  64  DIR. 

3 

16  22  64  DIR. 

TIME 

ocoo 

- 

- 

- 

- 

nni; 

7 

- 

- 

- 

NE 

9 

9 

9 

11 

T“* 

£> 

0100 

- 

- 

- 

- 

NNW 

8 

- 

- 

- 

I.’E 

8 

9 

9 

12 

E 

02  CO 

- 

- 

— 

— 

KV 

13 

— 

- 

- 

ENE 

8 

9 

9 

12 

ENE 

0300 

- 

— 

- 

- 

WNW 

15 

_ 

- 

— 

NE 

3 

8 

8 

11 

E 

0400 

- 

- 

- 

- 

VJKW 

14 

- 

- 

- 

ENE 

9 

10 

10 

14 

E 

0500 

- 

- 

- 

- 

nw 

15 

- 

- 

- 

EKE 

9 

Q 

/ 

9 

13 

XT 

06C0 

- 

— 

- 

- 

NNW 

14 

— 

- 

- 

ENE 

10 

13 

13 

15 

ESE 

0700 

- 

- 

- 

- 

NNW 

17 

- 

- 

- 

ENE 

8 

8 

8 

13 

E 

0800 

- 

— 

- 

- 

NNW 

17 

— 

- 

- 

ENE 

12 

13 

14 

18 

SE 

0900 

— 

- 

- 

- 

irw 

16  17 

— 

20 

E 

12 

13 

13 

16 

E 

1000 

- 

- 

- 

- 

WNW 

14  14  14  1? 

E 

10 

J.0 

12 

16  ESE 

1100 

- 

- 

- 

- 

w 

12 

13 

13 

19 

E 

12 

13 

16 

20 

SE 

1200 

— 

- 

- 

- 

wsw 

13 

14 

14  19 

E 

12 

13 

18 

21 

SE 

1300 

7 

- 

- 

- 

sw 

12 

13 

14 

1* 

E 

12 

13 

15 

19 

SE 

1400 

10 

- 

- 

— 

sw 

12 

12 

13 

18 

11 

11 

14 

18 

SE 

1500 

10 

- 

- 

- 

sw 

12 

13 

13 

17 

E 

11 

12 

14 

18 

SE 

1600 

9 

- 

- 

- 

sw 

12 

13 

13 

18 

E 

11 

11 

13 

18 

SE 

1700 

10 

- 

- 

- 

sw 

12 

12 

12 

17 

E 

11 

12 

14 

18 

SE 

1800 

6 

— 

- 

- 

sw 

10 

12 

12 

15 

E 

11 

11 

13 

18 

SE 

1900 

6 

— 

- 

- 

sw 

10 

10 

10 

14 

E 

11 

12 

13 

18 

E 

2000 

5 

- 

— 

- 

sw 

10 

10 

— 

13 

E 

11 

12 

13 

17 

ESE 

2100 

4 

- 

- 

- 

sw 

8 

8 

- 

11 

E 

11 

11 

14 

19 

SE 

2200 

5 

— 

— 

- 

sw 

6 

6 

- 

9 

E 

12 

12 

17 

19 

SE 

2300 

4 

- 

- 

- 

sw 

7 

9 

- 

11 

E 

13 

14  17 

22 

SE 

- 64  - 


vslscit!  (aph) 
1952 


DATE 

1 

F ohruarv 

2 

Fel 

:ruarv 

J 

February  4 

ELEV. 

8 

16 

£ ^ 

DIR. 

8 

16 

12  64  DIR. 

8 

16 

22  64  DIR. 

8 16 

32 

64  pm 

TIME 

OCGO 

13 

14 

19 

21 

SE 

2 

3 

3 

rars 

3 

3 

9 

. 

_ 

25  - 

OlOO 

13 

13 

18 

22 

SE 

2 

4 

— 

- 

sw 

— 

— 

- 

f 

o 

- 

- 

- 

27  - 

0200 

13 

13 

18 

20 

3E 

5 

6 

— 

- 

SW 

- 

- 

- 

1 

— 

- - 

— 

26  - 

0300 

11 

12 

16 

19 

3E 

1 

2 

- 

— 

s 

— 

- 

- 

1 

— 

- - 

- 

27  - 

0400 

11 

12 

15 

13 

SE 

4 

4 

6 

— 

s 

- 

- 

- 

1 

- 

— — 

- 

27  - 

0500 

9 

10 

14 

16 

SE 

5 

7 

8 

- 

s 

- 

- 

- 

1 

- 

- - 

- 

25  - 

0600 

7 

7 

10 

12 

SE 

4 

4 

6 

- 

SSE 

- 

4 

5 

5 

- 

- - 

— 

25  - 

0700 

6 

7 

9 

13 

SE 

4 

5 

5 

- 

SSE 

- 

4 

5 

7 

- 

- - 

- 

25  WNW 

0300 

5 

6 

7 

10 

ESE 

o 

10 

12 

_ 

HE 

- 

3 

5 

6 

-* 

- - 

- 

24  W 

0900 

5 

y 

6 

11 

ESE 

12 

12 

13 

- 

N 

- 

3 

5 

6 

- 

- - 

- 

22  WNW 

1000 

6 

7 

3 

12 

SE 

12 

13 

13 

— 

N 

- 

3 

11 

12 

— 

- - 

— 

25  WWW 

1100 

6 

7 

10 

12 

SE 

10 

11 

11 

- 

NE 

— 

10 

15 

17 

- 

— — 

- 

24  WNW 

1200 

8 

9 

12 

16 

SE 

9 

10 

10 

- 

NS 

- 

14 

13 

19 

- 

- - 

- 

20  WNW 

1300 

10 

11 

15 

17 

SE 

7 

3 

3 

- 

NE 

- 

14 

19 

20 

— 

- - 

- 

19  WNW 

1400 

11 

11 

15 

18 

SE 

4 

5 

5 

- 

* r*“* 
nU 

- 

14  20 

21 

- 

— — 

- 

16  - 

1500 

10 

11 

15 

18 

SE 

4 

4 

4 

4 

N 

- 

15 

20 

20 

— 

- - 

— 

13  WNW 

1600 

10 

11 

16 

18 

SE 

— 

- 

- 

6 

- 

16 

18 

21 

s 

— - 

- 

17  WNW 

1700 

10 

11 

15 

— 

SE 

- 

- 

- 

5 

wsw 

- 

IS 

18 

24 

s 

- - 

- 

13  WNW 

1300 

12 

13 

18 

— 

SE 

- 

9 

- 

13 

— 

- 

14 

— 

19 

sw 

- 

- 

18  WNW 

1900 

14 

15 

20 

- 

SSE 

- 

6 

- 

9 

- 

- 

- 

- 

21 

wsw 

— — 

— 

15  WNW 

2000 

11 

12 

17 

- 

SSE 

- 

3 

— 

14 

- 

15 

16 

- 

22 

sw 

— — 

— 

14  WNW 

2100 

— 

- 

- 

— 

MNW 

- 

3 

- 

12 

— 

16 

13 

- 

19 

SI/ 

— — 

- 

14  WNW 

2200 

- 

- 

- 

— 

HKW 

— 

6 

- 

11 

— 

15 

16 

— 

21 

- 

— — 

— 

22  NW 

2300 

6 

3 

3 

- 

NHE 

- 

5 

- 

11 

- 

- 

- 

- 

25 

- 

- - 

- 

26  m 

DATE 

ELEV. 

3 

February  5 
16  ^2  64  pm. 

February  6 
8 16  32  64  DIR. 

8 

Fer 

16" 

>ruf 

32 

iry  7 
64  DIR 

TItS 

CCOO 

. 

_ 

26  HW 

3 

3 

5 

21  raw 

0100 

- 

- 

- 

19  WNW 

4 

4 

6 

7 

— 

- 

— 

— 

21  raw 

0200 

- 

- 

- 

15  WNW 

4 

C 

y 

7 

7 

- 

- 

— 

- 

21  raw 

0300 

- 

- 

- 

17  V.'r.V 

7 

y 

4 

6 

7 

— 

— 

- 

- 

16  NNW 

0400 

- 

- 

- 

23  NNW 

2 

4 

6 

8 

- 

— 

- 

- 

14  NNW 

0500 

- 

- 

- 

21  NEW 

3 

3 

5 

8 

- 

— 

- 

- 

14  NNW 

Co  GO 

- 

— 

- 

19  NSW 

5 

4 

b> 

8 

— 

- 

— 

- 

- i/iJW 

0700 

- 

- 

— 

14  raw 

— 

«- 

- 

13 

W 

- 

- 

- 

- NNV 

0300 

- 

. 

- 

12  raw 

13 

1* 

22 

25 

s 

- 

— 

- 

- - 

0900 

— 

— 

— 

9 w;,v 

12 

13 

16 

17 

5 

- 

7 

10 

10  - 

1000 

— 

— 

- 

9 

17 

17 

23 

23 

5 

- 

- 

- 

6 raw 

1100 

- 

- 

— 

3 V 

14 

14 

1.  / 

19 

S 

- 

- 

— 

5 NW 

1200 

- 

- 

- 

10  WNW 

14  15 

16 

17 

S 

- 

- 

- 

2 WNW 

1300 

- 

- 

- 

10  WNW 

13 

14 

- 

16 

ssw 

2 

2 

— 

3 SW 

1400 

- 

- 

- 

10  w 

12 

13 

- 

14 

3SW 

6 

6 

- 

6 SSW 

1500 

— 

- 

- 

11  VJ 

10 

10 

- 

12 

SW 

6 

7 

- 

7 SSW 

1600 

- 

— 

— 

8 W 

7 

9 

— 

9 

SW 

7 

7 

- 

8 SEW 

1700 

— 

— 

— 

5 w 

— 

— 

- 

7 

WNW 

6 

7 

— 

8 SW 

1800 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

15 

WNW 

6 

6 

- 

6 SW 

1900 

— 

- 

— 

- - 

- 

- 

- 

14  WNW 

6 

7 

- 

7 SW 

2000 

% 

6 

8 

— — 

- 

- 

- 

12 

NW 

6 

6 

- 

6 SW 

2100 

A 

7 

9 

— - 

_ 

— 

- 

27 

raw 

5 

6 

6 

6 SSW 

2200 

5 

7 

— — 

- 

- 

- 

23 

raw 

5 

5 

6 

6 SSW 

2300* 

2 

3 

5 

- - 

- 

- 

- 

26 

raw 

s 

O 

6 

6 

6 SSW 

_ l'c  _ 


> 

« 


t 


DATE 

February  8 

WFJD  VELOCITY  (mph) 

1952 

February  9 February  10 

February  11 

ZLSV. 

TEffl 

8 

16  % 6*  PIR. 

8 

16  32  64 

PIR. 

8 1$ 

& 

DIR. 

3 JL6 

32 

hk  O. 

0000 

4 

5 

6 

6 

S 

3 

5 

7 

7 

S 

4 

5 

8 

10 

S 

2 

3 

6 

3 

SSE 

0100 

5 

5 

6 

6 

S 

4 

5 

7 

9 

S 

4 

5 

8 

10 

S 

3 

4 

7 

9 

S 

0200 

5 

6 

6 

7 

S3W 

5 

6 

9 

9 

s 

2 

4 

6 

8 

S 

2 

4 

5 

7 

SE 

0300 

5 

6 

7 

7 

85  W 

5 

5 

6 

9 

s 

4 

4 

8 

8 

S 

1 

3 

5 

6 

SE 

0400 

3 

4 

6 

6 

S 

2 

4 

4 

6 

s w 

3 

5 

6 

7 

S 

1 

3 

3 

3 

SE 

0500 

3 

3 

5 

5 

S 

2 

3 

4 

4 

OS'.-/ 

2 

3 

6 

7 

S 

2 

4 

4 

4 

SE 

0600 

2 

4 

6 

6 

u 

1 

2 

3 

3 

s 

2 

3 

5 

6 

s 

2 

3 

5 

6 

SE 

0700 

2 

3 

5 

5 

S 

3 

4 

5 

5 

SE 

1 

3 

4 

5 

SSE 

1 

3 

3 

3 

SE 

0800 

2 

3 

5 

7 

s 

3 

4 

7 

7 

S3E 

3 

4 

6 

8 

SE 

0 

3 

4 

4 SSE 

0900 

1 

2 

5 

5 

s 

4 

5 

8 

8 

SSE 

3 

5 

7 

11 

OE 

0 

2 

3 

3 

SE 

1000 

3 

4 

6 

6 

s 

4 

5 

8 

10 

SSE 

4 

5 

7 

11 

SE 

3 

4 

6 

6 

SE 

1100 

3 

3 

5 

6 

s 

5 

6 

8 

11 

SS 

3 

4 

6 

11 

SS 

4 

6 

6 

9 

ESE 

1200 

4 

5 

6 

6 

s 

4 

5 

8 

11 

5E 

3 

4 

6 

9 

SE 

6 

7 

10 

U 

SE 

1300 

5 

5 

7 

7 

s 

5 

6 

9 

10 

SSE 

3 

4 

6 

8 

SE 

4 

5 

8 

11 

SE 

1400 

5 

6 

8 

8 

s 

4 

4 

7 

8 

S 

3 

4 

5 

7 

SE 

3 

5 

7 

10 

SE 

1500 

/ 

8 

10 

10 

s 

5 

6 

9 

10 

S 

3 

4 

6 

8 

SE 

5 

6 

7 

9 

SE 

1600 

6 

6 

3 

8 

s 

6 

7 

10 

11 

S 

2 

3 

5 

8 

SE 

2 

3 

5 

6 

SE 

1700 

7 

8 

10 

10 

5 

5 

6 

8 

10 

S 

3 

4 

5 

9 

SE 

2 

3 

4 

4 

SE 

1800 

6 

7 

10 

10 

S 

3 

5 

8 

9 

s 

3 

4 

7 

10 

SE 

2 

4 

4 

6 

SE 

1900 

6 

6 

9 

9 

** 

4 

4 

7 

8 

s 

4 

5 

6 

10 

SE 

3 

4 

5 

7 

SE 

2000 

8 

9 

11 

11 

s 

4 

5 

8 

10 

SSE 

3 

5 

7 

10 

SS 

5 

6 

8 

10 

SE 

2100 

7 

7 

11 

11 

s 

3 

5 

7 

9 

S 

4 

5 

7 

10 

SE 

7 

7 

11 

12 

SE 

2200 

6 

7 

9 

11 

s 

4 

5 

8 

9 

s 

3 

4 

7 

9 

SS 

6 

7 

9 

11 

SE 

2300 

5 

5 

8 

8 

s 

5 

5 

8 

10 

s 

3 

4 

6 

9 

SSE 

6 

8 

11 

12 

SE 

DATE 

February  12 

February  IS 

February  14 

ELEV. 

TIME 

8 16 

32 

64 

DIR. 

8 16  22 

6* 

DIR. 

8 

16  22  64  DIR. 

OCCO* 

6 

7 

10 

12 

SE 

8 

10 

13 

15 

SE 

- 

• 

- 

9 

S 

0100 

6 

7 

9 

11 

SE 

8 

8 

12 

U 

SSE 

- 

• 

— 

8 

SSW 

0200 

6 

7 

10 

12 

SE 

8 

9 12 

13 

SSE 

- 

- 

• 

6 

SW 

0300 

7 

8 

11 

13 

SE 

6 

8 

11 

13 

SSE 

- 

- 

- 

t 

SW 

0400 

6 

8 

11 

13 

SE 

8 

8 

12 

13 

SSE 

— 

— 

- 

4 

w 

0500 

7 

8 

11 

14 

SE 

7 

8 

12 

15 

SSE 

— 

- 

— 

4 WNW 

0600 

6 

8 

12 

14 

SSE 

6 

8 

12 

13 

SSE 

- 

- 

— 

4 NNW 

0700 

6 

7 

10 

14 

SSE 

9 

10 

14 

17 

SSE 

— 

2 

5 

5 

— 

08CU 

5 

6 

10 

11 

S 

8 

q 

13 

18 

SE 

- 

- 

— 

- 

- 

0900 

5 

6 

10 

11 

S 

4 

6 

10 

12 

SE 

5 

— 

- 

- 

NE 

1000 

5 

7 

10 

13 

S 

4 

6 

8 

10 

S 

7 

8 

8 

— 

NE 

1100 

6 

6 

10 

13 

S 

2 

4 

6 

8 

S 

5 

6 

7 

10 

NE 

1200 

4 

6 

9 

10 

S 

0 

0 

0 

0 

- 

4 

5 

6 

8 

NE 

1300 

6 

7 

11 

12 

s 

4 

4 

5 

5 

SSE 

1 

2 

2 

4 

E 

1400 

5 

6 

9 

11 

s 

3 

/ 

7 

9 

SSE 

1 

2 

3 

4 

SE 

1500 

5 

7 

10 

11 

SSE 

5 

6 

9 

11 

SE 

2 

3 

3 

5 

E 

1600 

5 

6 

9 

11 

SE 

5 

6 

9 

11 

SSE 

4 

6 

7 

12 

SE 

1700 

6 

7 

9 

11 

SSE 

4 

6 

9 

10 

SSE 

6 

6 

8 

14 

ESE 

1800 

5 

7 

10 

12 

SE 

5 

6 

8 

10 

SSE 

7 

9 

11 

16 

ZSE 

1900 

5 

5 

8 

11 

SE 

5 

6 

9 

10 

SSE 

10 

11 

13 

17 

SE 

2000 

5 

6 

8 

11 

SE 

6 

7 

— 

10 

S 

7 

8 

10 

14 

SE 

2100 

5 

7 

10 

14 

SE 

8 

8 

— 

11 

S 

7 

3 

11 

13 

SE 

2200 

7 

8 

11 

14 

SE 

8 

9 

— 

13 

S 

6 

7 

10 

12 

SSE 

2300 

6 

8 

11 

14 

SE 

6 

7 

- 

9 

S 

21 

25 

34 

34 

N 

- 66  - 


WIND  VLLXITY  (nph) 
1952 


DATE 

February  15 

Febr 

■nary  ' 

F.LEV. 

8 

16 

32 

64 

DIR. 

3 

16 

32  6£ 

TIME 

CCCC 

28 

29 

33 

- 

N 

- 

- 

- 16 

0100 

33 

35 

36 

- 

NNE 

- 

- 

- 16 

0200 

n 

34 

36 

- 

NE 

- 

- 

- 14 

0300 

29 

30 

33 

- 

NS 

- 

- 

- 14 

0400 

26 

28 

31 

- 

NE 

- 

- 

- 19 

0500 

24 

25 

25 

29 

mt? 

i * —i 

- 

- 

- 17 

0600 

20 

22 

23 

26 

NS 

- 

- 

- 18 

0700 

20 

20 

20 

24 

ENE 

- 

- 

- 22 

0800 

18 

20 

20 

24 

e:ie 

- 

- 

- 20 

0900 

16 

17 

17 

21 

E 

- 

- 

- 15 

1CC0 

15 

15 

15 

13 

ENE 

- 

- 

- 14 

11C0 

13 

15 

15 

16 

ENE 

- 

- 

- 18 

1200 

10 

11 

11 

12 

ENE 

- 

- 

- 17 

1300 

10 

11 

11 

- 

HUE 

- 

- 

- 17 

1400 

10 

11 

11 

- 

NE 

- 

- 

- 15 

1500 

10 

11 

11 

- 

NE 

- 

— 

- 16 

1600 

14 

16 

16 

- 

NNE 

- 

- 

- 16 

1700 

17 

20 

20 

— 

HUE 

- 

- 

- 15 

1800 

19 

20 

21 

- 

NE 

- 

- 

— . ) 

1900 

13 

14 

15 

- 

NNE 

- 

- 

- 16 

2000 

11 

12 

12 

— 

n:ie 

- 

- 

- 17 

2100 

— 

- 

- 

9 

n:iw 

- 

- 

- 15 

2200 

- 

- 

- 

17 

!JW 

- 

- 

- 20 

2300 

- 

- 

- 

17 

NNVI 

- 

- 

- 17 

DATE 

Fnbr- 

mrv 

12 

February  17 


F nbruary  13 


DIR. 

8 

16 

22: 

64 

DIR. 

Q 

16 

3? 

64 

one 

»T»  f»  » 

_ 

_ 

19 

V.’NVi 

1 

a 

2 

2 

T?Ot? 

- 

- 

- 

17 

new 

5 

6 

- 

6 

NE 

NW 

- 

— 

— 

18 

KW 

4 

4 

- 

8 

E 

V.iM 

- 

- 

— 

17 

wnw 

9 

o 

— 

10 

E 

wkw 

— 

- 

- 

15 

wi:w 

10 

11 

- 

13 

2 

WNVJ 

- 

- 

- 

15 

V/iiW 

13 

14 

- 

16 

ENE 

WKW 

- 

- 

- 

15 

WNW 

12 

13 

— 

14 

ptrr 

i :* -t  i 
17  lift 

- 

- 

- 

20 

NNW 

13 

13 

- 

17 

E 

■ JKW 

12 

H 

19 

- 

K 

13 

14 

- 

17 

E 

VIM 

S 

11 

13 

- 

12 

12 

13 

— 

15 

E 

wir.-j 

5 

6 

6 

- 

IJKS 

12 

12 

- 

15 

E 

’ id; 

7 

7 

n 

— 

- 

5 

10 

- 

11 

p 

l ;«.r  t 

4 

4 

5 

- 

\ pv  • 

ill 

8 

9 

— 

12 

E 

V!  7,1 

1 

2 

2 

- 

S 

9 

9 

- 

11 

E 

WNU 

— 

- 

— 

2 

wsw 

— 

9 

- 

11 

E 

wir-; 

- 

- 

- 

5 

V NW 

- 

10 

— 

12 

TT 

WNW 

- 

- 

- 

5 

WNW 

- 

10 

- 

14 

T? 

Vi  2 "7 

- 

- 

- 

T 

- 

12 

- 

16 

r 

WNW 

3 

4 

5 

- 

v 

i * 

- 

11 

— 

16 

E 

WNW 

1 

1 

1 

- 

N 

— 

11 

- 

15 

E 

Vi.17 

0 

0 

1 

- 

— 

11 

12 

- 

15 

E 

V:2  ?.! 

2 

2 

2, 

2 

S 

10 

10 

- 

15 

E 

1 7.1 

2 

2 

3 

3 

3E 

9 

10 

10 

13  ESE 

l-.’NW 

2 

3 

3 

3 

SE 

8 

8 

10 

13 

ESE 

February  20 


5 ^ DR.  2 22  §£  DEt. 


February  21 
B 15  32  04  DE. 


OCOO 

7 

8 

9 

12 

ESE 

9 

0100 

6 

7 

8 

14 

ESE 

11 

0200 

5 

6 

7 

13 

ESE 

8 

0300 

5 

6 

6 

10 

E 

11 

0400 

6 

7 

7 

12 

E 

- 

0500 

5 

6 

6 

10 

E 

9 

nAr.n 

A 

n 

1 7 

V9P 

/ 

11 

13 

17 

5E 

12 

15 

15 

- NE 

11 

17 

18 

S3E 

15 

19 

19 

- NE 

9 

12 

14 

SSS 

14 

18 

18 

- NNE 

13 

15 

18 

NNE 

15 

2C 

20 

- N’iE 

- 

- 

8 

wkw 

16 

20 

20 

- IJE 

12 

18 

22 

17 

21 

21 

- NE 

5 

6 

6 

1 i*i 

- 

21 

22 

- UF. 

0700 

4 

6 

6 

12 

E 

4 

3 

5 

7 NE 

— 

22 

23 

- 

- 

0^00 

5 

6 

7 

10 

E 

5 

6 

6 

5 NE 

- 

21 

24 

- 

- 

0900 

6 

6 

6 

10 

r 

7 

- 

7 

8 NE 

- 

23 

24 

- 

- 

1000 

6 

7 

7 

10 

ENE 

4 

4 

6 

7 N 

- 

- 

- 

- 

- 

1100 

7 

9 

9 

11 

E 

1 

2 

2 

2 E 

16 

- 

- 

- 

HE 

1200 

7 

n 

9 

14 

ESE 

- 

- 

- 

2 W 

16 

- 

- 

- 

NE 

1300 

9 

8 

1C 

14 

ESE 

- 

- 

- 

6 n::,/ 

17 

- 

- 

- 

:d: 

1400 

6 

7 

8 

12 

^SS 

- 

- 

- 

4 ’.'NW 

18 

- 

- 

- 

ENE 

1500 

7 

O 

14 

ilJ  kJ 

— 

- 

- 

4 V..-W 

18 

19 

19 

23 

ENE 

1600 

8 

8 

9 

14 

ESE 

— 

- 

- 

2 

20 

22 

22 

26 

ENE 

1700 

9 

10 

11 

16 

E 

- 

- 

- 

2 NSW 

17 

1° 

1 o 

A.  ‘ 

24 

p 

1800 

10 

11 

11 

,17 

F 

— 

- 

- 

4 v;:w 

17 

18 

18 

24 

ENE 

1900 

10 

11 

11 

17 

E 

— 

- 

- 

7 HNW 

21 

22 

22 

& 

e;je 

2000 

10 

11 

12 

17 

ill 

4 

4 

5 

6 ENE 

20 

22 

22/ 

NE 

2100 

11 

12 

12 

■> 

ESE 

5 

- 

5 

5 NNE 

19 

20 

3T>  23 

KE 

2200 

13 

13 

16 

SE 

9 

9 

11 

12  NNE 

19 

20i 

f2i 

21 

NE 

2300 

12 

12 

16 

21 

ESE 

10 

13 

13 

14  NR 

23 

2 7 

25 

25 

NE 

WIND  VELOCITY  (ranh) 
1952 


B£1E 

ELEV. 

TH® 

8 

Fehrnnrv 
16  J2  6^ 

22 

DIR. 

February  23 
8 16  J2  64  DIR. 

February  24 
8 16  22  64  DIR. 

February  25 
8 16  32  64  DIR 

OOOO 

24 

25  26  27 

NE 

14 

15  15 

16 

i£ 

6 7 7 

- NNE 

7 3 8 

— 

NE 

01C0 

23 

23  - 

28 

EKE 

12 

13  13 

13 

I® 

9 9 9 

- NNE 

3 8 3 

— 

Ei® 

0200 

22 

24  - 

31 

E 

12 

13  13 

14 

I® 

10  11  11 

- NE 

7 8 8 

— 

NE 

0?00 

21 

22  - 

29 

E 

8 

9 9 

12 

E 

10  11  11 

- > ■: 

7 7 7 

- 

I® 

0400 

21 

22  - 

28 

E 

8 

10  - 

10 

NE 

11  13  16 

- N 

8 3 11 

- 

N 

0500 

19 

21  - 

26 

E 

9 

10  10 

11 

1® 

13  13  15 

- N 

9 9 12 

- 

H 

0600 

19 

20  - 

26 

El® 

10 

12  12 

12 

N® 

14  14  16 

- NNE 

15  15  17 

- 

N 

0700 

19 

20  - 

22 

EKE 

9 

9 11 

13 

N 

13  13  13 

- NNE 

17  17  17 

- 

NNE 

0800 

17 

17  - 

20 

e:® 

9 

9 11 

11 

N 

12  12  12 

- NNE 

13  15  15 

— 

NE 

0900 

19 

20  - 

25 

E 

8 

10  12 

12 

N 

14  14  14 

- NNE 

13  15  15 

- 

NNE 

1C00 

18 

20  - 

24 

ENH 

10 

11  12 

- 

NNE 

12  14  14 

- NE 

15  17  17 

- 

NNE 

1100 

U 

15  - 

19 

E 

9 

12  13 

- 

N 

11  12  12 

- N!® 

17  lo  19 

- 

NNE 

1200 

17 

18  22 

28 

ESS 

12 

12  14 

- 

ii 

11  12  12 

- NE 

21  22  22 

- 

NNE 

1300 

10 

11  13 

17 

- 

15 

15  17 

- 

N 

3 9 10 

- :® 

26  26  26 

- 

NNE 

uoo 

10 

11  12 

16 

- 

10 

11  12 

- 

N 

7 8 8 

- nte 

25  27  27 

— 

NNE 

1500 

U 

15  15 

21 

E 

-> 

- - 

— 

HHW 

8 9 9 

- I® 

25  25  26 

- 

NNE 

1600 

13 

13  13 

16 

NE 

10 

13  16 

N 

8 8 8 

- 12® 

25  25  27 

- 

NNE 

1700 

17 

18  18 

20 

EKE 

8 

10  12 

— 

N 

10  11  11 

- NKE 

13  21  23 

- 

N 

1800 

15 

17  17 

20 

ENS 

10 

10  10 

— 

HIE 

13  15  15 

- NNE 

13  18  22 

- 

N 

19  CO 

17 

18  18 

20 

I® 

12 

12  13 

- 

KKE 

13  15  15 

- NNE 

14  20  24 

- 

N 

2000 

20 

20  20 

- 

N.\E 

12 

12  13 

- 

N 

11  12  12 

- I® 

14  20  25 

- 

N 

2100 

23 

25  25 

- 

NNE 

13 

13  13 

- 

NNE 

11  11  11 

- HE 

14  20  24 

- 

N 

2200 

19 

21  21 

• 

NE 

11 

11  12 

- 

N 

10  10  10 

- El® 

13  19  23 

- 

N 

2300 

15 

15  16 

18 

NE 

8 

8 9 

- 

III® 

8 9 9 

- 1® 

11  17  20 

- 

1! 

DATE 

ELE7. 

TIKE 

February 

8 if:  12  64 

26 

DIR. 

February  27 

3 16  22  64  Dm. 

February  28 
5 26  22  64  DIR. 

COOO 

- - 

- 19 

N:!W 

- - 

- 15  NNW 

10  12 

- 14  sw 

0100 

- - 

- 25 

N:JW 

- - 

- 12  WNW 

9 9 

- 12  SW 

02  CO 

- - 

- 23 

NNW 

- - 

- 8 WNW 

3 9 

- 12  SW 

0300 

- 

- 30 

NIT.-’ 

- - 

- 7 WNW 

10  11 

- 14  sw 

04C0 

- - 

- 29 

NNW 

- - 

- 9 WNW 

10  11 

- 14  sw 

05  CO 

- — 

- 28 

NNW 

- - 

- 9 WNW 

10  11 

- 14  SW 

06C0 

- — 

- 26 

NNW 

- - 

- 13  WNW 

— - 

- - - 

0700 

— — 

- 23 

i»  i rw 

- _ 

- 10  NW 

— — 

— — - 

C8C0 

- — 

- 24 

NNW 

- - 

- 5 V’.iW 

12  13 

- 16  SW 

0000 

- - 

- 23 

WNW 

- - 

- 4 M' 

i3  14 

- 17  SW 

i^co 

- - 

- 25 

’.'NW 

- - 

- 1 WNW 

13  15 

- 13  SSW 

1100 

- 

- 33 

:.v 

- - 

- 5 

15  15 

17  19  SSW 

1200 

- - 

- 23 

NW 

- - 

- 7 W5W 

13  14 

14  1?  SW 

13C0 

. 

- 30 

NiJW 

- — 

- 12  W3U 

12  12 

12  16  3V 

UOO 

- — 

- 28 

NW 

- — 

- 16  WSW 

10  12 

13  15  SSW 

1500 

- — 

- 27 

NNW 

- - 

- 16  WSW 

12  12 

15  16  SSW 

1600 

. — 

- 25 

v:kw 

- — 

- 16  NSW 

13  14 

18  19  S 

1700 

- 

- 23 

WNW 

_ - 

- 16  WSW 

15  15 

19  20  SSW 

1800 

- 

- 19 

v:?w 

- - 

- 16  NSW 

13  14 

16  17  SSW 

1900 

- - 

- 22 

nw 

- 

- 14  WSW 

11  12 

16  17  SSW 

2000 

- — 

- 20 

WNW 

- - 

- 14  WSW 

13  IZ 

16  18  SSW 

2100 

— 

- 23 

wi.w 

1 

9 10 

- 1„  sw 

10  11 

15  15  SSW 

2200 

- — 

- 24 

NNW 

11  12 

- 15  sw 

12  13 

15  17  SSW 

2300 

- 

- 21 

ilNW 

4.1 

0 11 

- 14  SW 

11  12 

14  17  S SW 

- 68  - 


WIND  VELOCITY  (nph) 
19?? 


DATE 

? o.bruarv 

29 

ELEV  . 

8 

16  32 

64  DIR, 

TIKE 

OCOO 

11 

12 

12 

16 

SW 

0100 

10 

11 

13 

16 

SW 

0200 

10 

11  13 

16 

SSW 

C3C0 

8 

9 

11 

13 

SW 

0400 

8 

9 

12 

13 

SW 

0500 

8 

10 

12 

14 

SSW 

0600 

8 

3 

8 

13 

SW 

0700 

8 

10 

13 

14  S3W 

0800 

8 

9 

12 

14 

3 

09  OC 

7 

8 

10 

11 

SW 

1000 

9 

10 

12 

14 

SW 

11C0 

9 

10 

14 

16  SSW 

1200 

11 

12 

15 

17 

s 

1300 

12 

13 

15 

17 

SSW 

14C0 

12 

13 

- 

17 

SW 

15CC 

14 

15 

- 

18 

SW 

1600 

16 

16 

— 

20 

SW 

1700 

14  15 

— 

20 

SW 

1800 

15 

16 

19 

SW 

1900 

17 

19 

- 

22 

SW 

2000 

13 

14 

- 

20 

SW 

2100 

10 

12 

- 

16 

SW 

2200 

- 

- 

- 

16 

V;3V; 

2300 

- 

- 

- 

15 

w 

- 69  - 


0 


i 


WIND  VELOCITY  (nph) 
1952 


DATS 

March  .1 

March  3 

»rcgh.4 

ELEV. 

8 

16  2£ ' 64  DIR. 

2 

16 

22  & 

DIR. 

8 

2$ 

22  & 

DIR, 

8 

16 

22  64  DIR. 

TIME 

0000 

- 

- 

- 

15  WNW 

10 

n 

- 

13 

E 

f 

7 

7 

10 

F 

u 

- 

- 

- 

12  V,NW 

0100 

- 

- 

- 

14  WNW 

u 

14 

15 

15 

NE 

7 

8 

11 

15 

SE 

- 

- 

- 

21 

NNW 

0200 

- 

— 

— 

19  NNV 

13 

14 

U 

15 

NE 

5 

6 

8 

n 

ESE 

10 

15 

18 

18 

N 

0300 

- 

- 

- 

18 

NNW 

15 

15 

15 

19 

ENE 

6 

6 

7 

7 

NNE 

- 

- 

- 

15 

NNW 

0400 

- 

- 

- 

22 

NNW 

15 

- 

16 

20 

E 

6 

6 

7 

7 

NE 

— 

- 

- 

23  NNW 

0500 

- 

- 

- 

21 

NNW 

13 

14 

14 

19 

E 

»"» 

1 

3 

10  14 

E 

- 

• 

- 

25 

NNW 

0600 

17 

17 

21 

- 

N 

12 

13 

13 

17 

*** 

Cj 

8 

9 

10 

15 

ESE 

— 

- 

- 

26  NNW 

0700 

21 

23  23 

- 

NNE 

10 

10 

10  14 

E 

11 

12 

18 

21 

SE 

- 

- 

- 

25 

NNW 

0800 

19 

23  23 

- 

NNE 

7 

8 

8 

12 

2 

11 

12 

17 

21 

SE 

- 

- 

- 

25 

NNW 

0900 

20 

22 

22 

- 

NE 

7 

8 

8 

11 

E 

12 

13 

18 

21 

SE 

- 

- 

- 

23  NNW 

1000 

13 

14 

15 

- 

NE 

7 

7 

8 

13 

ESE 

16 

16 

23  26 

SE 

- 

— 

- 

22 

NNW 

1100 

7 

7 

7 

- 

NE 

6 

7 

7 

12 

V 

mJ 

18 

20 

27 

31 

SSE 

- 

- 

- 

22 

NNW 

1200 

1 

1 

1 

- 

NE 

6 

7 

8 

11 

ESE 

17 

10 

26  28 

SSE 

- 

- 

- 

19 

NNW 

1300 

4 

5 

5 

- 

ENE 

8 

9 

13 

15 

SE 

14 

15 

21 

22 

S 

- 

• 

- 

20 

NNW 

1400 

6 

6 

6 

- 

ESE 

9 

10 

13 

17 

SE 

13 

13 

17 

18 

S 

- 

- 

- 

20 

NNW 

1500 

- 

- 

- 

- 

NNW 

7 

7 

10 

14 

SE 

10 

13 

13 

13 

S 

- 

- 

- 

18 

NNW 

1600 

2 

2 

2 

— 

- 

5 

6 

8 

11 

SE 

- 

- 

- 

10 

WSW 

- 

- 

• 

15 

NNW 

1700 

6 

6 

6 

- 

NE 

4 

5 

7 

11 

SE 

- 

- 

- 

9 

USU 

9 

14 

16 

.. 

N 

1800 

10 

11 

11 

13 

NE 

5 

6 

8 

12 

SE 

- 

- 

- 

7 

WNW 

10 

16 

19 

- 

N 

1900 

10 

11 

11 

12 

ENE 

6 

7 

9 

13 

SE 

— 

— 

- 

8 

WNW 

13 

17 

21 

- 

N 

2000 

14 

14  14  17  ENE 

6 

7 

9 

13 

SE 

— 

_ 

- 

11 

W 

12 

16 

20 

- 

N 

2100 

16 

17 

17 

17 

NE 

6 

7 

9 

13 

SE 

- 

- 

- 

10 

WNW 

18 

18 

20 

- 

N 

2200 

12 

12 

12 

15 

ENE 

7 

8 

11 

14 

SE 

- 

- 

- 

13 

W 

21 

21 

22 

- 

NNE 

2300 

12 

13 

- 

16 

E 

3 

3 

5 

9 

SE 

- 

- 

- 

16 

V 

21 

23 

23 

- 

NNE 

DATE 

elev. 

8 

March  5 

12  22  24  W- 

8 

i larch  6 

16  22  24  as. 

ttarsb.Z 

2.16  22  £4  am, 

TIMS 

0000 

22 

25 

25 

NNE 

16 

17 

18 

NE 

15 

17 

17 

. 

NE 

0100 

22 

25 

25 

- 

NNE 

19 

20 

21 

- 

NE 

13 

15 

15 

- 

NNE 

0200 

21 

23 

23 

- 

NNE 

18 

19 

20 

- 

NE 

16  18 

18 

- 

NNE 

0300 

23 

24 

25 

- 

NE 

17 

19 

19 

- 

NE 

18 

21 

21 

- 

NNE 

0400 

22 

24 

25 

- 

NE 

15 

16 

16 

- 

NE 

19 

21 

21 

- 

NNE 

0500 

23 

23 

25 

- 

NE 

15 

16 

16 

- 

NNE 

21 

23 

24 

- 

NE 

0600 

21 

23 

24 

- 

NE 

— 

21 

21 

- 

- 

22 

23 

24 

- 

NE 

0700 

22 

22 

25 

— 

HE 

- 

- 

- 

- 

NNE 

21  24 

24 

- 

NE 

0800 

19 

20 

21 

- 

NE 

21 

24 

24 

- 

NNE 

21 

23 

24 

- 

NNE 

0900 

17 

13 

19 

- 

NE 

21 

22 

24 

- 

NE 

19 

21 

21 

- 

NNE 

1000 

16 

17 

18 

- 

NE 

21 

23 

23 

- 

NE 

15 

17 

13 

- 

NNE 

1100 

14 

15 

16 

— 

NE 

19 

21 

22 

— 

NNE 

12 

13 

13 

- 

NNE 

1200 

12 

12 

13 

- 

NE 

18 

18 

20 

- 

NE 

11 

13 

13 

- 

NNE 

1300 

12 

13 

13 

- 

NE 

13 

14 

14 

- 

NNE 

9 

11 

11 

- 

NNE 

1400 

9 

10 

10 

- 

NE 

12 

13 

13 

- 

NNE 

10 

10 

10 

- 

NE 

1500 

7 

7 

9 

- 

NNE 

9 

12 

12 

- 

NE 

10 

11 

13 

- 

NE 

1600 

13 

13 

13 

- 

N 

11 

11 

12 

- 

NE 

10 

11 

12 

- 

NE 

1700 

13 

14 

15 

- 

HNE 

9 

10 

10 

- 

NE 

10 

10 

11 

- 

NE 

1800 

15 

16 

16 

— 

NE 

10 

11 

11 

- 

NE 

8 

10 

10 

- 

NE 

1900 

14 

16 

16 

— 

NE 

9 

9 

10 

- 

NE 

9 

11 

11 

- 

NE 

2000 

13 

13 

14 

- 

NE 

6 

7 

7 

- 

NE 

10 

10 

11 

- 

NE 

2100 

12 

12 

12 

— 

NE 

7 

9 

9 

- 

NNE 

6 

7 

7 

- 

2200 

13 

14 

15 

— 

NE 

12 

13 

13 

- 

NNE 

4 

5 

6 

— 

NE 

2300 

14 

15 

16 

- 

NE 

12 

14 

14 

- 

NE 

5 

5 

5 

- 

NE 

- 70  - 


WIND  VZC  LOG  TTY  ( mph ) 
1952 


DAT? 
ELSV . 

8 

March  8 
16  J2  64  DIR. 

a 

March  9 
16  J2  6^ 

DIR. 

0 

March  10 
16  £ 64  DIR. 

2 

March  11 

lb  22  tA 

DIR, 

TEE 

0000 

8 

8 

9 

- N ME 

10 

11 

11 

14 

ENE 

10 

11 

14 

13 

ESE 

15 

16 

17 

SW 

0100 

U 

15 

15 

- NE 

9 

10 

10 

12 

ENE 

9 

10 

12 

17 

SE 

- 

— 

- 

22 

NSW 

0200 

18 

19 

20 

- HE 

10 

10 

10 

12 

ENTS 

7 

8 

10 

14 

ESE 

- 

9 

- 

19 

- 

0200 

18 

18 

19 

- HE 

9 

10 

10 

12 

NE 

8 

9 

9 

15 

£ 

- 

- 

- 

17 

WNW 

0400 

20 

21 

22 

- HE 

10 

11 

11 

12 

NE 

9 

10 

12 

18 

E 

- 

- 

- 

14 

WIv. ! 

0500 

22 

22 

24 

- HE 

9 

10 

10 

10 

•nr 

10 

11 

11 

17 

E 

- 

- 

- 

12 

WNW 

0600 

21 

22 

24 

- HE 

8 

8 

s 

10 

NE 

10 

10 

12 

17 

ESE 

- 

- 

- 

20 

WNW 

0700 

21 

22 

24 

- NE 

11 

11 

12 

13 

NE 

7 

8 

10 

14 

SE 

- 

- 

- 

20 

NNW 

0800 

19 

20 

21 

- NE 

12 

13 

13 

16  ENE 

10 

10 

16 

18 

SE 

- 

— 

- 

14 

NNW 

0900 

15 

16 

17 

- NE 

11 

12 

12 

16  ENE 

11 

13 

13 

22 

SE 

— 

- 

— 

11 

NNW 

1000 

12 

12 

13 

- NE 

9 

10 

10 

14 

E 

15 

17 

22 

26 

SE 

- 

- 

- 

7 

NNW 

1100 

8 

10 

10 

- NE 

12 

13 

13 

20 

E 

18 

19 

26 

30  SSE 

— 

- 

- 

9 

NW 

1200 

7 

7 

7 

- NE 

11 

13 

14 

20 

Tp 

16 

17 

22  24 

S 

- 

- 

- 

4 WNW 

1300 

5 

6 

6 

- NTS 

11 

13 

13 

20 

E 

16 

16 

21 

22 

S 

• 

- 

- 

5 

W 

1400 

■** 

X 

1 

2 

- - 

13 

14 

14  21 

E 

- 

- 

- 

20 

WNW 

4 

4 

- 

4 

SW 

1500 

4 

4 

5 

- SE 

13 

14 

15 

21 

E 

- 

- 

- 

14  WNW 

5 

5 

- 

6 

svi 

1600 

4 

4 

5 

- SE 

14 

15 

15 

23 

r. 

4 

5 

6 

- 

NNE 

- 

- 

- 

6 

u 

1700 

3 

3 

5 SE 

14 

15 

16  23 

E 

1 

2 

2 

- 

ESE 

- 

- 

- 

5 

y 

1800 

5 

6 

8 

9 SE 

14 

15 

15 

22 

3 

8 

8 

8 

S3W 

- 

- 

- 

3 

WNW 

1900 

6 

6 

6 

10  E3E 

11 

13 

14 

20 

T 

12 

12 

13 

13 

SSW 

- 

- 

- 

1 

w 

2000 

7 

8 

8 

11  E 

11 

11 

12 

18 

SSE 

13 

14 

- 

14  ssu 

- 

- 

- 

0 

- 

2100 

8 

8 

8 

11  E 

11 

11 

u 

18 

E SO 

16 

17 

- 

19 

SSW 

2 

3 

4 

4 

SE 

2200 

9 

10 

10 

12  ENE 

11 

12 

14 

20 

ESE 

16 

16 

- 

13 

sw 

2 

2 

3 

3 

E 

2300 

9 

9 

9 

11  ENE 

10 

11 

14 

19  E3E 

16 

17 

- 

13 

sw 

3 

4 

4 

5 

Hi 

DATE 

ELSV. 

March  12 
8 16  3^  64  DIR. 

8 

March  13 
16  J2  64  DIR. 

8 

March  14 
16  32  64  DIR 

TEE 

0000 

3 

3 

3 

6 

SE 

9 

’/SW 

4 

6 

n 

/ 

8 

N 

0100 

2 

2 

3 

6 

SE 

- 

- 

- 

8 

w 

6 

6 

7 

9 

N 

0200 

3 

4 

4 

6 

E 

- 

- 

- 

7 

w 

— 

7 

9 

9 

- 

0300 

5 

6 

6 

9 

E 

- 

- 

- 

7 

WNW 

- 

10 

10 

10 

- 

0400 

7 

3 

8 

11 

F 

- 

- 

- 

3 

WNW 

- 

13 

13 

13 

- 

0500 

9 

9 

10 

14 

P 

- 

- 

- 

6 

r?w 

- 

13 

13 

13 

- 

0600 

11 

11 

13 

19 

ESS 

— 

- 

- 

6 

NNW 

- 

12 

13 

13 

- 

0700 

8 

10 

li 

15 

ESE 

5 

* 

D 

1 

- 

N 

- 

■» 

xp 

13 

13 

- 

0300 

3 

3 

9 

13 

E 

6 

6 

6 

- 

NNE 

- 

11 

11 

13 

- 

0900 

8 

8 

8 

13 

E 

4 

5 

5 

- 

NE 

- 

10 

11 

12 

- 

1000 

3 

9 

9 

13 

T? 

3 

3 

3 

- 

NE 

- 

11 

11 

12 

- 

1100 

7 

3 

3 

12 

E 

1 

2 

3 

- 

H 

- 

11 

12 

12 

- 

1200 

7 

8 

3 

12 

S 

- 

- 

- 

3 

NNW 

- 

7 

7 

8 

- 

1300 

7 

3 

9 

13 

I'.O  Hi 

- 

- 

- 

2 

W 

- 

8 

11 

13 

- 

1400 

7 

7 

9 

13 

ESE 

- 

- 

- 

4 

- 

7 

8 

12 

- 

1500 

5 

6 

7 

10 

ESS 

- 

- 

- 

2 

T * 

- 

10 

10 

12 

- 

1600 

5 

6 

3 

11 

ESS 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

9 

11 

U 

- 

1700 

3 

4 

5 

9 

SS 

- 

- 

- 

- 

SW 

- 

7 

9 

10 

- 

1300 

3 

4 

6 

9 

r*  7 
^li 

- 

- 

- 

- 

1* 

- 

6 

9 

10 

- 

1900 

3 

4 

6 

8 

s 

- 

- 

- 

0 

- 

- 

9 

10 

10 

- 

2000 

2 

3 

5 

6 

5 

- 

- 

- 

3 

i nr. 

- 

9 

9 

12 

- 

2100 

3 

3 

3 

5 

3 

- 

- 

- 

9 

NNW 

- 

6 

6 

10 

- 

2200 

5 

6 

6 

9 

sw 

- 

- 

- 

10 

NNW 

- 

5 

1 

7 

- 

2300 

6 

7 

- 

9 

SW 

4 

4 

7 

8 

N 

- 

4 

5 

5 

- 

- 71  - 


WIND  VELXITY  (mph) 
1952 


DATE 

EL5V. 

March 
16  22 

i 15 
tit 

DIR, 

5 

March  16 
16  22  64  O. 

8 

March  17 

16  'J2  tL 

DIR, 

8 

March  13 

16  ^2  64 

DTK 

TIME 

0000 

4 

5 

. 

6 

6 

8 

. 

15 

20 

25 

. 

0100 

- 

2 

2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

— 

- 

6 

6 

9 

- 

- 

16 

21 

24 

- 

0200 

- 

0 

2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

7 

7 

10 

- 

- 

12 

13 

20 

- 

0300 

- 

0 

0 

0 

• 

- 

26 

26 

- 

- 

- 

10 

10 

11 

- 

- 

9 

13 

14 

- 

0400 

- 

0 

1 

l 

- 

- 

26 

27 

- 

- 

- 

9 

9 

12 

- 

- 

8 

11 

14 

- 

0500 

- 

1 

1 

3 

- 

- 

26 

26 

- 

— 

- 

9 

q 

11 

- 

- 

9 

13 

15 

- 

0600 

- 

0 

T 

2 

- 

- 

26 

27 

- 

- 

- 

12 

12 

12 

- 

- 

12 

17 

20 

- 

0700 

- 

0 

1 

3 

- 

- 

25 

26 

- 

- 

- 

14 

- 

15 

- 

- 

12 

16 

18 

- 

0800 

— 

0 

2 

3 

- 

- 

25 

27 

- 

- 

- 

14 

- 

17 

- 

- 

13 

19 

19 

- 

0900 

- 

- 

3 

11 

- 

- 

19 

21 

- 

- 

- 

13 

13 

16 

- 

•- 

6 

- 

26 

- 

1000 

- 

- 

15 

19 

- 

- 

15 

16 

- 

- 

- 

14 

14 

19 

- 

- 

3 

- 

16 

- 

1100 

- 

- 

15 

19 

- 

- 

13 

U 

- 

- 

- 

14 

15 

20 

- 

- 

3 

5 

12 

- 

120C 

- 

- 

15 

20 

- 

- 

10 

12 

- 

- 

- 

16 

16 

22 

- 

- 

- 

- 

19 

- 

1300 

- 

- 

1*7 

21 

- 

- 

9 

9 

- 

- 

- 

14 

16 

21 

- 

- 

- 

- 

21 

- 

1400 

- 

- 

16 

20 

- 

- 

3 

t 

- 

- 

- 

13 

13 

24 

- 

- 

- 

- 

2'' 

- 

1500 

- 

- 

16 

19 

- 

• 

6 

7 

- 

- 

- 

16 

16 

22 

- 

- 

- 

- 

23 

- 

1600 

- 

- 

13 

16 

- 

- 

3 

3 

— 

- 

- 

13 

14 

13 

- 

- 

- 

- 

26 

- 

170C 

- 

- 

12 

15 

- 

- 

0 

1 

- 

- 

- 

12 

12 

17 

- 

- 

- 

- 

22 

- 

1800 

- 

12 

16 

16 

- 

- 

2 

3 

- 

- 

- 

13 

14 

19 

- 

- 

- 

- 

20 

- 

1900 

- 

15 

1« 

- 

- 

- 

1 

2 

2 

- 

- 

14 

14 

20 

- 

- 

- 

- 

25 

- 

2000 

- 

16 

21 

- 

- 

- 

4 

5 

5 

- 

- 

12 

13 

13 

- 

- 

- 

- 

24 

- 

2100 

- 

18 

24 

- 

- 

- 

3 

4 

5 

- 

- 

13 

13 

19 

- 

- 

- 

- 

20 

- 

2200 

- 

18 

22 

- 

- 

- 

5 

6 

8 

- 

- 

14 

16 

20 

- 

— 

- 

- 

19 

- 

2300 

- 

22 

24 

- 

- 

- 

5 

5 

t 

- 

- 

16 

19 

24 

- 

- 

- 

- 

15 

- 

DATE 

March  19 

March  20 

March  21 

ELI.’/. 

8 

16 

12 

64  DIR. 

8 

16  J2  64 

DIR. 

8 

ID  12  64  DIR 

TIME 

OCCO 

- 

7 

- 

12 

- 

- 

5 

6 

10 

- 

- 

11  16  18 

- 

0100 

- 

6 

- 

10 

- 

- 

4 

8 

11 

- 

- 

11  16  IS 

- 

0200 

- 

5 

- 

8 

- 

- 

5 

6 

9 

- 

- 

13  17  19 

- 

0300 

- 

- 

- 

8 

— 

- 

4 

5 

9 

- 

- 

10  14  16 

- 

0400 

- 

3 

- 

6 

- 

- 

4 

6 

10 

- 

- 

9 13  15 

- 

0500 

- 

4 

7 

7 

- 

- 

5 

8 

11 

- 

- 

9 12  15 

- 

0600 

- 

5 

7 

9 

- 

- 

6 

8 

12 

- 

- 

- - - 

- 

0700 

- 

6 

9 

11 

- 

- 

3 

6 

9 

- 

- 

- - - 

- 

0800 

- 

6 

8 

10 

- 

- 

3 

5 

8 

- 

- 

- - - 

- 

0^00 

- 

3 

6 

3 

— 

- 

4 

6 

8 

- 

- 

- - - 

- 

1000 

- 

5 

8 

3 

- 

— 

5 

7 

9 

— 

- 

- - - 

- 

1109 

- 

6 

8 

8 

- 

- 

6 

8 

9 

- 

- 

- - - 

- 

12C0 

- 

5 

7 

g 

— 

— 

8 

9 

12 

- 

- 

- - - 

- 

130C 

- 

6 

3 

8 

— 

8 

10 

12 

- 

- 

- - - 

- 

1400 

- 

5 

6 

6 

- 

O 

9 

- 

- 

- - - 

- 

15  CO 

- 

4 

6 

6 

- 

- 

8 

9 

13 

- 

- 

- - - 

- 

1600 

- 

5 

7 

/ 

- 

— 

8 

8 

12 

- 

- 

- - - 

- 

1700 

- 

5 

8 

8 

— 

— 

9 

11 

14 

- 

- 

- - - 

- 

1809 

- 

5 

7 

8 

- 

- 

10 

11 

15 

- 

- 

- - - 

- 

1900 

- 

4 

6 

6 

- 

10 

13 

17 

- 

- 

- - 

- 

2000 

- 

3 

6 

6 

- 

- 

11 

15 

18 

- 

- 

- - - 

- 

2100 

- 

4 

5 

7 

- 

- 

10 

14 

16 

- 

- 

- - - 

- 

22.00 

- 

5 

7 

9 

— 

- 

10 

13 

16 

- 

- 

- - - 

- 

2300 

- 

C 

J 

3 

10 

- 

- 

11 

15 

18 

- 

- 

- - - 

- 

72 

_ 

WIND  VELOCITY  (nph) 
1952 


DATE 

March  22 

March  23 

March  24 

March  25 

ELEV. 

8 

16  32 

64  E IR. 

q 

Is  12  & 

DTP. 

3 

16 



6* 

DIR. 

.a 

16 

C" 

hA 

DIF. 

TIKE 

0000 

- 

- 

- 

- - 

- 

- 

- 

24 

NNW 

1 1 

13 

16 

- 

!■; 

4 

4 

4 

- 

K r. 

0100 

- 

- 

- 

- 

16 

21 

27 

— 

il 

- 

- 

- 

- 

nnv; 

7 

3 

3 

— 

i.s 

0200 

- 

- 

- 

- - 

15 

20 

25 

- 

N 

10 

U 

19 

— 

N 

9 

9 

10 

- 

: it* 

• ' 4J 

0300 

- 

- 

- 

- 

16 

19 

24 

- 

* r 

17 

14 

17 

- 

M 

i * 

10 

11 

12 

- 

NS 

0400 

- 

- 

- 

- 

15 

21 

27 

- 

N 

10 

11 

14 

- 

N 

12 

12 

12 

- 

NS 

0500 

— 

- 

- 

- 

18 

22 

29 

- 

9 

12 

9 / 
X.  » 

— 

M 

:i 

10 

11 

- 

- 

E KS 

0600 

- 

- 

- 

- - 

21 

25 

31 

- 

N 

11 

14 

19 

— 

ii 

9 

10 

- 

- 

r- 

0700 

- 

- 

- 

- - 

20 

21 

28 

- 

11 

13 

15 

18 

— 

N 

10 

10 

- 

- 

5NS 

0800 

- 

- 

- 

- - 

19 

20  26 

- 

N 

14 

14 

16 

— 

NNE 

11 

11 

- 

- 

E7£ 

0900 

- 

- 

- 

- - 

20 

20 

25 

- 

11 

13 

13 

13 

- 

NS 

12 

13 

13 

— 

HE 

1000 

- 

- 

- 

- - 

20 

- 

24 

- 

N 

10 

10 

11 

- 

NS 

14 

15 

17 

- 

NS 

1100 

- 

- 

- 

- - 

19 

- 

20 

- 

?! 

s 

o 

6 

6 

- 

ETE 

10 

10 

10 

— 

NE 

1200 

- 

- 

- 

- 

16 

• 

19 

- 

:j 

1 

1 

1 

— 

— 

6 

7 

7 

- 

KE 

1300 

- 

- 

- 

- - 

18 

- 

20 

- 

:i 

2 

2 

3 

- 

S 

5 

5 

5 

— 

NS 

1400 

- 

- 

- 

- - 

15 

- 

18 

- 

;i 

7 

7 

9 

- 

SSE 

6 

6 

6 

- 

ENE 

1500 

- 

- 

- 

- - 

16 

- 

16 

- 

W 

7 

7 

10 

- 

3 

5 

5 

5 

- 

NS 

1600 

- 

- 

- 

- - 

15 

- 

16 

- 

N 

7 

7 

10 

— 

S5S 

7 

8 

8 

- 

NNE 

1700 

14 

lo 

25 

- N 

14 

- 

14 

- 

7-» 

7 

7 

9 

- 

SSE 

6 

7 

- 

- 

EHE 

18C0 

15 

13 

22 

16 

- 

17 

- 

I! 

6 

6 

3 

- 

SSE 

10 

10 

- 

13 

E 

1900 

- 

- 

- 

19  NNW 

15 

- 

16 

- 

N 

5 

s 

7 

- 

r*  * 

10 

11 

- 

13 

E 

2000 

- 

- 

- 

22  NNW 

18 

- 

19 

- 

NNE 

4 

4 

6 

— 

SSE 

11 

11 

— 

16 

E 

2100 

- 

- 

- 

21  nnv 

17 

- 

17 

- 

NNE 

3 

3 

/ 

*■ 

- 

10 

11 

— 

14 

E 

2200 

- 

- 

- 

26  :t.m 

16 

- 

17 

— 

s 

3 

4 

- 

S 

10 

10 

- 

13 

E 

2300 

- 

- 

- 

26  NliW 

13 

- 

16 

- 

N 

2 

2 

3 

- 

3E 

3 

9 

- 

10 

E 

DATE 

March 

26 

March 

i 27 

7 

March 

28 

ELEV. 

8 

16 

92  6/  DIR. 

8 

l6 

22 

6/t 

Yj.TR. 

3 

16 

22 

64 

DIR. 

TIME 

cc:o5 

3 

8 

3 

— 

!E 

- 

- 

— 

5 

KW 

O 

t , 

3 

— 

3 

S 

0100 

9 

9 

10 

- 

NE 

- 

- 

- 

6 

NW 

- 

- 

— 

5 

WSW 

0200 

7 

8 

M 

- 

ID 

- 

- 

— 

6 

ION 

— 

- 

- 

7 

NNW 

0300 

9 

10 

11 

- 

NNE 

- 

- 

- 

O 

*— 

ilW 

- 

- 

- 

7 

NNW 

04C0 

13 

14 

14 

- 

HI.TE 

0 

0 

2 

2 

* 1 

9 

9 

9 

9 

NNE 

0500 

12 

14 

14 

- 

— 

- 

- 

1 

l/KVJ 

11 

- 

13 

- 

N 

0600 

13 

13 

13 

- 

NE 

- 

- 

- 

2 

UNW 

14 

- 

16 

- 

N 

O'-'CO 

12 

12 

14 

- 

NS 

- 

- 

- 

6 

TV 

17 

- 

17 

- 

NNE 

0300 

9 

10 

10 

- 

NE 

— 

- 

- 

5 

NT./ 

13 

14 

14 

- 

NE 

0900 

10 

1C 

10 

- 

• >>j 

— 

- 

- 

5 

N!".f 

14 

15 

17 

- 

NE 

1CC0 

7 

8 

q 

— 

i'U 

- 

- 

- 

5 

• . j 

13 

13 

13 

- 

NE 

1100 

5 

5 

5 

- 

NE 

- 

- 

- 

6 

NIL/ 

7 

8 

3 

- 

HE 

12C0 

1 

1 

2 

- 

NE 

- 

- 

- 

4 

r.W 

5 

5 

5 

- 

NNE 

1300 

2 

2 

3 

- 

SSE 

- 

- 

- 

Wliw 

3 

3 

4 

- 

N 

1400 

4 

4 

4 

- 

S 

- 

- 

— 

3 

* 1 

4 

/ 

4 

- 

NNE 

1300 

4 

4 

/; 

y 

- 

S 

- 

- 

- 

5 

W5W 

3 

4 

4 

- 

i.E 

1600 

5 

r 

y 

7 

- 

SSE 

3 

4 

- 

5 

SW 

4 

4 

5 

- 

S 

roo 

2 

2 

4 

- 

SEE 

4 

4 

- 

4 

SJ 

4 

4 

5 

5 

3 

1800 

2 

2 

2 

- 

SSE 

- 

- 

- 

C 

NSW 

5 

5 

6 

A 

SSE 

M>00 

1 

x 

3 

» * — < 

- 

- 

- 

5 

•;sw 

3 

5 

5 

SE 

20C0 

1 

2 

4 

5 

SE 

- 

/~ 

- 

4 

V 

NSW 

3 

f3 

5 

6 

SE 

2100 

1 

1 

2 

2 

- 

- 

y 

v.'SV 

3 

4 

5 

7 

SE 

2200 

V ’ 

r- 

\y 

T 

1 

— 

- 

- 

- 

5 

V/ 

3 

3 

4 

6 

SE 

' *J 

O 

o 

0 

0 

C 

0 

- 

- 

- 

- 

5 

w 

3 

3 

3 

6 

E 

- 73  - 


/ 


WIND  VELOCITY  (=ph) 
1952 


DATE 

SLE7. 

8 

March  29 
16  32  64  DIR. 

8 

March  30 
16  12  64  DIR. 

8 

March  31 

16  jg  64 

nIR. 

TIME 

OCOO 

2 

3 

4 

5 

E 

10 

10 

i-C 

15 

ESE 

11 

11 

11 

16 

E 

OICO 

3 

4 

5 

6 

E 

9 

9 

12 

15 

SE 

0 

10 

10 

15 

E 

0200 

6 

7 

7 

9 

NE 

7 

8 

10 

12 

SE 

9 

10 

10 

16 

E 

0300 

6 

6 

7 

7 

NE 

7 

7 

1C 

12 

SE 

8 

9 

11 

14 

ESE 

0400 

6 

7 

7 

7 

NE 

7 

8 

8 

13 

ESE 

7 

7 

3 

11 

ESE 

0500 

7 

8 

9 

9 

IS 

8 

8 

8 

10 

ENE 

6 

7 

9 

13 

SE 

0600 

7 

7 

7 

7 

ME 

6 

7 

R 

8 

NE 

6 

6 

8 

11 

SE 

0700 

8 

9 

10 

10 

NE 

10 

11 

11 

NE 

4 

4 

6 

9 

SE 

0800 

10 

11 

11 

11 

M5 

11 

11 

12 

- 

NE 

5 

6 

6 

10 

SE 

0900 

i.1 

11 

11 

11 

NE 

12 

14 

14 

- 

NE 

C 

s 

5 

8 

11 

SE 

1000 

7 

8 

8 

9 

KE 

11 

11 

12 

- 

NE 

4 

5 

8 

9 

SE 

1100 

5 

5 

5 

5 

EKE 

7 

8 

8 

10  ENE 

2 

2 

2 

3 

SE 

1200 

4 

4 

4 

4 

V 

7 

8 

8 

13 

E 

2 

3 

4 

5 

SE 

1300 

3 

3 

3 

4 

SE 

9 

9 

10 

15 

E 

1 

2 

3 

3 

SE 

1400 

4 

4 

5 

6 

ESE 

10 

11 

11 

15 

E 

4 

4 

4 

5 

ENE 

;5oo 

6 

7 

9 

10 

SE 

11 

12 

12 

13 

E 

4 

5 

5 

3 

E 

1600 

9 

10 

13 

14 

SE 

12 

12 

12 

17 

E 

6 

7 

7 

11 

E 

1700 

11 

11 

15 

17 

SE 

12 

13 

13 

17 

l? 

4.J 

9 

10 

12 

16 

ESE 

1800 

11 

12 

15 

18 

SE 

13 

14 

14 

19 

E 

9 

10 

15 

17 

SE 

1900 

11 

11 

16 

1? 

SE 

12 

13 

13 

18 

E 

- 

- 

— 

26 

NNW 

20C0 

11 

12 

14 

18 

ESE 

13 

13 

13 

15 

- 

- 

- 

28 

UW 

2 IOC 

12 

13 

13 

18 

ESE 

13 

15 

- 

20 

E 

16 

17 

17 

17 

NME 

2200 

13 

13 

15 

20 

ESE 

13 

13 

13 

18 

E 

10 

10 

10 

13 

E 

2300 

- 

- 

- 

- 

- 

11 

12 

12 

17 

E 

8 

3 

10 

14 

ESE 

- 74  - 


WIND  VELOCITY  (mph) 
1952 


DATE 

April 

. 1 

April 

2 

April  3 

April  4 

ELEV. 

8 16  J2  64  DIR. 

8 16  J2  64  DIR. 

3 16  32 

64  DIR. 

8 16  ^2  64  D IR 

TIME 

0000 

6 

7 8 

10 

SE 

5 

- 7 

- N 

3 3 5 

8 SE 

14  12  21 

23  SE 

0100 

7 

7 10 

12 

SE 

9 

- 12 

- N 

2 2 3 

3 SE 

15  15  22 

23  SE 

0200 

5 

5 7 

9 

SE 

11 

- 14 

- N 

112 

2 SE 

17  18  24  25  SSE 

0300 

6 

6 9 

11 

SE 

13 

- 14 

- IJ 

4 4 4 

4 E 

19  19  24  25"  S 

0400 

7 

3 11 

11 

SE 

13 

- 15 

- N 

9 9 10 

12  ENE 

17  17  18 

25  SSW 

0500 

5 

5 3 

9 SSE 

16 

- 16 

- H 

12  13  13 

17  ENE 

15  15  - 

17  SW 

0600 

2 

3 3 

3 

SE 

13 

- 14 

- N 

15  15  16 

19  E 

9 

9 - 

10  s 

0700 

2 

2 2 

- 

- 

13 

- H 

- N 

15  15  15 

20  E 

4 

5 - 

6 SSW 

0800 

2 

3 4 

- 

NE 

14 

- 14 

- H 

14  14  14 

18  E 

15  16  - 

20  SW 

0900 

4 

4 4 

- 

NE 

14 

- 16 

- HNE 

13  13  14 

19  E 

- 

_ _ 

17  W 

1000 

4 

4 4 

- 

ME 

14 

- 16 

- NE 

15  15  17 

23  E 

— 

— — 

11  WNW 

1100 

3 

3 4 

- ] 

Ml'IE 

13 

- 13 

- NE 

16  17  19 

24  ESE 

— 

- — 

13  WNW 

1200 

2 

2 2 

- 

N 

7 

7 7 

- NME 

16  16  19 

26  ESE 

- 

- - 

13  NW 

1300 

- 

- - 

5 WSW 

7 

7 3 

- NNE 

16  17  20 

26  ESE 

- 

— 

13  NW 

1400 

- 

- 

7 

W 

- 

- - 

5 NNW 

15  15  13 

24  ESE 

- 

- - 

15  VJNW 

1500 

- 

- - 

8 USW 

- 

- _ 

7 NHV/ 

15  15  17 

22  ESE 

- 

- - . 

. 18  WNW 

1600 

6 

7 - 

9 

sw 

- 

- - 

8 NNW 

13  13  17 

21  ESE 

- 

— — 

17  WNW 

1700 

- 

- - 

3 

w 

- 

— — 

6 NNW 

12  12  15 

20  ESE 

— 

— — 

16  WNW 

1800 

- 

- - 

10 

w 

- 

- - 

3 NKW 

12  12  15 

13  ESE 

— 

— — 

13  WNW 

1900 

- 

- - 

11 

w 

- 

- - 

5 NNW 

12  12  14 

19  ESE 

— 

— — 

24  WNW 

2000 

- 

- - 

9 

w 

3 

4 6 

7 N 

13  13  16 

20  ESE 

— 

- - 

35  NNW 

2100 

- 

- 

5 WNW 

4 

5 7 

8 N 

14  14  13 

23  SE 

- 

— — 

33  NNW 

2200 

- 

- - 

8 VJNW 

4 

4 4 

5 ne 

14  14  21 

22  SE 

- 

- _ 

33  NW 

2300 

1 

3 5 

\ 

6 

N 

3 

3 4 

7 E 

14  14  20 

23  SE 

- - 

34  NNW 

DATE 

Acril  5 

i 

April  6 

April  7 

ELEV. 

8 16 

2?  64 

DIR. 

8 16  32  64  DIR. 

8 16  22 

64 

DIR. 

TIME 

" . * . 

OOOG 

- 

- a tr 

— 32 

NNW 

- - 

- 8 NNW 

11  11 

11 

12 

SSW 

0100 

- 

- 

- 34 

NNW 

- 

- 3 NNW 

9 10 

10 

11 

SSW 

0200 

- 

- 

- 32 

NNW 

7 8 

12  12  N 

- -3  8 

10 

10 

SSW 

0300 

- 

- 30 

NNW 

• - 

— - - 

5 5 

7 

3 

SSW 

0400 

- 

- 

- 29 

NNW 

10  - 

10  - N 

4 4 

5 

6 

S 

0500 

- 

- 

- 26 

NNW 

4 - 

5 - NE 

4 4 

6 

6 

s 

0600 

- 

- 

- 23 

NNW 

4 - 

4 - ENE 

4 - 

5 

6 

ssw 

nnnn 

v/  f wv; 

- 

- 

- <-L 

f'uviv 

4 - 

4 - ENE 

I - 

4 

5 

s 

0800 

- 

- 

- 17 

NNW 

5 - 

5 - NE 

2 - 

3 

4 

SSE 

0900 

- 

- 

- 20 

NNW 

- 

4 - ENE 

3 - 

5 

5 

SSE 

1000 

- 

- 

- 23 

SW 

3 - 

3 - ENE 

4 - 

5 

5 

SSE 

1100 

- 

- 

- 23 

m 

1 - 

2 - N 

5 - 

7 

7 

S 

1200 

- 

— 

- in 

m 

2 - 

2 - 33W 

6 - 

9 

9 

s„ 

1300 

- 

- 

- 24 

sw 

3 - 

3 3 SSV 

8 - 

10 

— 

S 

1400 

- 

- 

- 24 

NKW 

2 - 

2 2 Soil  _ 

-7  7 

10 

- 

s 

1500 

- 

- 

- 23 

NNW 

6 6 

6 6 ssy 

8 3 

10 

1C 

s 

1600 

— 

— 

- 17 

NNW 

3 3 

3 O SSV 

3 8 

11 

11 

s 

1700 

- 

- 

- 14 

NNW 

9 9 

- 11  SSV 

8 3 

10 

10 

s 

1300 

— 

- 

- 13 

NKW 

3 9 

- 11  ssw 

6 6 

9 

9 

s 

1900 

- 

- 

- 15 

NNW 

5-10 

- 13  SSV 

6 6 

10 

10 

s 

2000 

8 

10 

13  - 

N 

9 11 

- 14  SW 

6 6 

3 

9 

s 

2100 

6 

7 

10  - 

ys 

a 

10  12 

- u SW 

6 6 

10 

10 

SSE 

2200 

6 

6 

10  - 

N 

12  12 

- 13  SSW 

8 8 

11 

12 

s 

2300 

6 

3 

10  - 

N 

10  10 

- 12  SSW 

8 3 

12 

12 

s 

WIND  VELOCITY  (mrh) 
1952 


DATE 

ELEV. 

8 

April  8 

12  2i  & 

pm. 

3 

April  9 
16  32  64 

DIR. 

8 

April  10 
16  22  64  DIR. 

8 

April  11 
16  32  64  DTP, 

TIME 

0000 

8 

3 

i] 

11 

s 

12 

17 

19 

SE 

10 

12 

14 

ESE 

13 

14 

14 

• . AmJ 

C100 

7 

7 

10 

10 

s 

13 

- 

18 

20 

SE 

3 

- 

1C 

13 

ESS 

12 

14 

U 

- 

H2 

0200 

8 

3 

11 

11 

s 

12 

- 

18 

19 

SE 

10 

- 

11 

14 

ESE 

12 

13 

U 

- 

T? 

. 

0300 

7 

7 

11 

12 

s 

11 

- 

17 

13 

SE 

9 

- 

10 

13 

ESE 

13 

13 

14 

- 

NE 

0400 

7 

7 

10 

10 

s 

12 

- 

17 

18 

SE 

10 

- 

11 

15 

ESE 

11 

11 

11 

- 

NE 

0500 

5 

- 

8 

9 

S3E 

12 

- 

17 

18 

SE 

8 

- 

11 

13 

ESE 

9 

10 

12 

— 

IE 

0600 

5 

— 

8 

9 

SSE 

11 

— 

16 

17 

SE 

6 

- 

3 

8 

SE 

10 

10 

10 

- 

NE 

0700 

5 

- 

8 

9 

SE 

11 

- 

17 

13 

SE 

3 

— 

4 

4 

3 

8 

8 

8 

- 

ME 

0800 

✓ 

D 

— 

8 

10 

SS 

8 

- 

12 

13 

SE 

3 

- 

3 

6 

SE 

8 

9 

10 

12 

ESE 

0900 

3 

- 

5 

7 

SE 

9 

- 

12 

13 

SE 

- 

- 

- 

13 

VI?-! 

9 

10 

11 

15 

ESE 

1000 

3 

- 

5 

6 

SE 

7 

- 

10 

10 

SE 

- 

- 

- 

11 

■:hw 

10 

10 

13 

15 

SE 

3100 

5 

- 

5 

7 

ESE 

9 

— 

10 

14 

ESE 

4 

5 

7 

- 

N 

10 

10 

13 

15 

SE 

1200 

5 

- 

7 

9 

SE 

10 

- 

12 

15 

ESE 

2 

2 

3 

- 

M 

11 

11 

14 

17 

SE 

1300 

6 

- 

8 

9 

3E 

11 

- 

13 

17 

ESE 

5 

5 

6 

- 

4 

11 

11 

14 

16 

SE 

1400 

6 

- 

3 

10 

SE 

11 

- 

12 

16 

ESE 

5 

5 

6 

- 

11 

10 

11 

13 

17 

ESE 

1500 

6 

- 

10 

11 

3£ 

10 

- 

12 

15 

ESE 

4 

4 

5 

- 

11 

11 

11 

13 

17 

ESE 

1600 

6 

- 

8 

11 

3E 

12 

- 

12 

17 

ESE 

3 

1 

4 

- 

M 

11 

11 

13 

16  ESE 

1700 

6 

- 

9 

10 

3E 

11 

- 

13 

17 

ESS 

- 

- 

- 

3 

IT.] 

11 

11 

14 

13 

ESE 

1800 

7 

- 

10 

11 

3E 

11 

- 

12 

15 

ESE 

- 

- 

- 

4 

MW 

11 

11 

13 

16 

ESE 

1900 

7 

- 

10 

12 

SE 

10 

- 

13 

17 

ESE 

3 

3 

4 

5 

I. 

13 

13 

15 

19 

ESE 

2000 

8 

- 

12 

13 

SE 

13 

- 

15 

19 

FSS 

- 

- 

- 

9 

13 

13 

16 

21 

ESE 

2100 

s 

- 

12 

13 

f* 

11 

— 

15 

13 

ESE 

14 

14 

14 

14 

i-i 

15 

15 

19 

23  ESE 

2200 

11 

- 

15 

17 

3E 

10 

- 

12 

15 

ESE 

15 

15 

16 

— 

NNE 

16 

16 

20 

24 

ESE 

2300 

12 

- 

16 

19 

SE 

9 

- 

11 

15 

ESE 

12 

13 

13 

- 

MRS 

17 

17 

22 

28 

SE 

DATE 

A: 

iril  12 

•Anr  i 1 

. 13 

April  14 

TV  7 V \ ' 

»-/  1— 1 v . 

T UNE 

8 

16 

12  % 

DIR. 

8 

16 

I! 

& 

DIR. 

3 16  32  64  DIR 

coco 

18 

1* 

26 

29 

SE 

7 

— 

— 

— 

SSU 

14  17  23  - N 

0100 

19 

20 

28 

33 

SE 

3 

8 

11 

- 

S 

- - - - NIDI 

0200 

19 

20 

23 

31 

SE 

10 

10 

13 

— 

5 

- - - - NNW 

03  CO 

16 

16 

24 

27 

SE 

10 

11 

14 

- 

0 

- - - - NNU 

0400 

14 

15 

22 

23 

SE 

12 

12 

15 

— 

S 

- - - - NNU 

05C0 

13 

13 

19 

21 

SE 

14 

14 

- 

— 

SSU 

- - - - NV 

D600 

13 

14 

20 

21 

TT 

16 

- 

- 

su 

*.  1 I 

0700 

14 

14 

20 

23 

SE 

- 

- 

- 

- 

wsv 

- - - - NW 

Or.CO 

14 

15 

21 

22 

SE 

— 

- 

- 

- 

VI NVJ 

- - - - ;:mw 

0900 

13 

14 

20 

22 

SS 

— 

- 

- 

- 

j.i* 

- - - - MM 

1000 

16 

16 

24 

25 

SE 

- 

- 

— 

- 

w:w 

- - - - MW 

13  00 

16 

17 

25 

27 

SSE 

— 

- 

- 

- 

v;;:u 

- - - - win; 

1200 

18 

1° 

27 

29 

SSE 

- 

- 

- 

- 

• •*» 

- - - - WNW 

1300 

20 

21 

30 

33 

SE 

- 

- 

- 

- 

t • • n f 
• ■ . . »*♦* 

- - - - v/:; v 

1400 

22 

23 

33 

35 

OiSili 

- 

- 

- 

- 

• »•  it 

*;  .Vs 

- - - _ WNW 

1600 

- 

- 

- 

- 

Ji.W 

- 

- 

- 

- 

vr 

- - - - VMM 

16C0 

- 

- 

- 

— 

Is  MW 

- 

- 

- 

- 

' J.-.V 

- - - - ::hu 

1700 

16 

18 

21 

w 

— 

- 

- 

- 

VM.V 

- - - - v:im 

1300 

13 

13 

15 

- 

NE 

- 

- 

- 

- 

* r .1  ♦ 

. 1 »• . 

- - - - \HT.! 

19C0 

10 

10 

11 

- 

NE 

- 

- 

- 

- 

UMW 

- - - V/KW 

2000 

6 

7 

<> 

- 

MTT 

• < _4 

— 

_ 

— 

— 

:?.•/ 

- - - - WNU 

2 ICO 

A 

4 

4 

— 

■JE 

— 

- 

- 

- 

H.W 

- - - - WNW 

2200 

1 

- 

- 

- 

ESE 

- 

- 

- 

— 

MR’ 

- - - - v;ir  w 

2300 

2 

- 

- 

- 

S 

- 

— 

- 

- 

Mi?' 

- - - - ufr; 

76  - 


WIND  VELOCITY  (rapr.) 
1952 


DATE 

ELEV. 

8 

April  15 
16  22  64  lUR. 

8 

April  16 

64  DIR. 

0 

April  17 
16  32  64  DEL 

8 

Anril  18 
16  % 64  DIR. 

TIME 

OOGO 

. 

. 

NNVJ 

6 

. 

6 

N 

16 

. 

18 

. 

NNE 

3 

. 

3 

- E 

0100 

- 

- 

- 

- 

iiNW 

10 

- 

11 

• 

NNE 

14 

— 

17 

- 

IIIIE 

2 

• 

2 

T?qrr 

“ uOu 

0200 

- 

- 

- 

- 

NNW 

11 

- 

12 

- 

>ir 

»♦  -j 

16 

- 

ln 

- 

?• ' m’ 

3 

— 

4 

0300 

- 

- 

- 

• 

NKW 

11 

— 

13 

- 

ME 

18 

— 

21 

- 

NE 

4 

— 

4 

- NE 

0400 

14 

14 

18 

- 

N 

13 

- 

15 

- 

NE 

19 

- 

22 

— 

I.E 

6 

— 

7 

— N 

0500 

24 

27 

27 

• 

NNE 

15 

— 

17 

— 

NE 

17 

• 

19 

- 

NE 

7 

— 

8 

- NNE 

0600 

23 

23 

25 

- 

NE 

14 

• 

U 

- 

ENS 

14 

- 

16 

- 

NE 

7 

— 

7 

- NE 

0700 

20 

21 

23 

• 

HE 

14 

— 

15 

— 

SNE 

13 

- 

14 

- 

NE 

7 

• 

8 

- NS 

0800 

18 

18 

20 

- 

NE 

12 

• 

13 

- 

ENS 

11 

- 

12 

• 

ICE 

9 

— 

10 

- NE 

0900 

15 

15 

17 

- 

NE 

10 

- 

10 

- 

ENE 

11 

- 

12 

— 

NE 

12 

— 

12 

.. 

•*  >>.i 

1000 

11 

- 

12 

- 

NE 

9 

— 

10 

- 

;e 

9 

- 

10 

- 

HE 

8 

- 

9 

- ENE 

1100 

7 

- 

8 

- 

NNE 

4 

- 

4 

- 

ENE 

5 

— 

5 

- 

NE 

7 

- 

9 

- SE 

1200 

4 

- 

4 

- 

NNE 

2 

- 

2 

- 

E 

3 

- 

3 

— 

SE 

6 

• 

8 

- ESE 

1300 

- 

- 

- 

- 

MI U 

- 

1 

- 

E 

3 

- 

£ 

- 

?£ 

5 

- 

7 

- SE 

1400 

- 

- 

- 

- 

V .IN 

- 

- 

- 

- 

V. 

4 

• 

5 

- 

SEE 

5 

— 

7 

- SE 

1500 

- 

- 

- 

- 

v:  nw 

- 

- 

•- 

- 

V 

3 

- 

4 

- 

S 

- 

- 

8 

- - 

1600 

- 

- 

- 

- 

WKW 

- 

- 

- 

- 

w m 

5 

• 

7 

- 

SEE 

6 

- 

8 

8 SE 

1700 

- 

- 

- 

- 

WNW 

- 

- 

- 

- 

WNW 

0 

J 

- 

4 

• 

S 

5 

- 

8 

9 SE 

1800 

- 

- 

- 

- 

WNW 

- 

- 

— 

- 

w 

3 

- 

4 

- 

SSE 

6 

- 

8 

9 SE 

1900 

- 

- 

- 

— 

WNW 

- 

- 

- 

- 

WNW 

3 

- 

3 

— 

SE 

7 

— 

9 

10  SE 

2000 

- 

- 

- 

- 

MW 

- 

- 

- 

- 

UNl< 

3 

- 

4 

- 

Eou 

6 

- 

9 

11  ESE 

2100 

- 

- 

- 

- 

hnw 

8 

• 

12 

— 

N 

3 

— 

3 

• 

SE 

5 

_ 

6 

7 SE 

2200 

7 

- 

9 

- 

N 

11 

- 

14 

- 

M 

2 

— 

3 

— 

SE 

3 

— 

*; 

6 SE 

2300 

9 

- 

10 

- 

N 

16 

- 

17 

- 

NNE 

C 

- 

5 

• 

ESE 

5 

- 

6 

8 SE 

DATE 

ELEV. 

8 

April  19 
16  22  64  DIR. 

8 

April  20 
16  ^2  64  DIR. 

8 

April  21 
16  32  64  DIR 

TIME 

OOCO 

5 

6 

8 

SE 

12 

12 

15 

20 

ESE 

14 

14 

18 

22 

ESE 

01C0 

4 

- 

7 

7 

SE 

- 

- 

- 

- 

ESE 

11 

11 

15 

19 

SE 

0200 

6 

- 

7 

3 

SE 

10 

10 

13 

17 

ESE 

11 

11 

14 

17 

SE 

0300 

3 

- 

5 

6 

SE 

10 

10 

13 

17 

ESS 

11 

11 

14 

17 

SE 

0400 

3 

- 

4 

6 

SE 

11 

11 

11 

16 

E 

11 

11 

14 

18 

SE 

0500 

5 

- 

5 

3 

E 

10 

10 

10 

15 

E 

10 

10 

14 

17 

ESE 

a/  a A 

UUUU 

6 

- 

A 

/ 

- 

1 

X O 

">  r\ 
— W 

1 /-> 

1 1 
Xx 

i r 

a.  J 

LJ 

1 1 
XX 

T T 

XX 

*»  O 

1 0 

x>  > 

rt-r 

0700 

7 

• 

-t 

O 

- 

NE 

10 

11 

11 

17 

E 

12 

12 

14 

17 

ESE 

0800 

7 

- 

8 

- 

HE 

13 

13 

14 

20 

lit 

11 

11 

14 

19 

ESE 

0900 

5 

- 

6 

7 

ENE 

13 

K 

16 

r> 

x..  . 

ESE 

12 

12 

15 

20 

ESS 

1000 

5 

- 

6 

3 

SE 

14 

14 

17 

22 

ESS 

13 

13 

16 

21 

ESE 

1100 

5 

- 

8 

10 

SE 

14 

14 

13 

22 

ESE 

15 

15 

13 

22 

ESE 

1200 

7 

- 

8 

11 

ESE 

13 

14 

17 

21 

ESE 

13 

13 

17 

21 

ESE 

1300 

7 

- 

9 

11 

ESE 

12 

12 

14 

19 

ESE 

13 

13 

17 

21 

ESE 

14C0 

7 

- 

9 

12 

ESE 

12 

12 

16 

20 

ESS 

14 

14 

18 

22 

ESE 

1500 

7 

- 

0 

12 

SSE 

13 

13 

15 

20 

ESS 

15 

15 

17 

23 

ESE 

1600 

8 

- 

10 

14 

ESE 

13 

13 

16 

20 

ESS 

15 

16 

13 

23 

ESE 

1700 

9 

— 

13 

16 

ESE 

12 

12 

15 

13 

SE 

15 

16 

18 

24 

ESE 

1800 

10 

— 

13 

16 

SE 

11 

11 

15 

19 

ESE 

14 

14 

16 

22 

ESE 

1900 

9 

- 

13 

16 

SE 

14 

14 

17 

22 

ESE 

15 

15 

17 

22 

ESE 

2000 

11 

- 

14 

13 

SE 

13 

14 

16 

22 

ESE 

16 

16 

17 

23 

ESE 

2100 

12 

— 

16 

19 

ESE 

13 

13 

16 

19 

ESE 

15 

18 

23 

ESE 

2200 

12 

- 

15 

20 

SSE 

12 

12 

15 

20 

ESE 

16 

16 

17 

24 

ESE 

2300 

14 

- 

17 

21 

ESE 

13 

13 

17 

21 

ESE 

14 

15 

17 

22 

ESE 

- 77  - 


1 


WIrD  VELOCITY  (raph) 
1952 


D MS 

A nr 11  22 

Aoril 

. 23 

April  24 

Aoril 

. 25 

lj:x. 

8 

16  32  64 

pm. 

8 16 

32  64  DIR. 

8 16  32 

64  DIR. 

8 16 

32 

66 

DIR 

TIKE 

0000 

12 

12  15 

20 

E3E 

13  14 

19 

21  SE 

- 

7 - 

Q 

- 

- 12 

18 

- 

OICO 

12 

12  15 

18 

ESE 

14  14 

19 

22  SE 

- 

7 - 

9 

- 

- 

9 

16 

18 

- 

0200 

12 

12  14 

39 

ESE 

12  13 

19 

19  SE 

- 

6 - 

9 

— 

- 11 

16 

18 

- 

C30C 

12 

12  15 

18 

ESE 

11  11 

16 

18  SE 

- 

4 - 

6 

— 

- 

3 

14 

16 

- 

0400 

10 

10  13 

16 

SE 

12  12 

17 

18  SE 

- 

- - 

7 

- 

- 

7 

13 

14 

- 

05C0 

10 

10  12 

15 

ESE 

12  12 

17 

19  SE 

- 

- - 

7 

- 

- 

- 

10 

13 

- 

C60C 

10 

10  13 

16 

ESE 

13  14 

19 

21  SE 

- 

- - 

8 

- 

- 

- 

O 

/ 

13 

- 

0700 

11 

11  u 

17 

ESE 

12  12 

13 

19  SE 

- 

• 8 

9 

- 

- 

- 

7 

8 

- 

0800 

12 

12  13 

18 

ESE 

•y 

1 

.3  14 

19 

20  SSE 

- 

9 11 

- 

- 

- 

- 

5 

6 

- 

0900 

13 

13  14  20 

£ 

19  20 

27 

28  SSE 

- 

4 5 

- 

- 

- 

- 

6 

8 

- 

1000 

13 

13  14 

19 

ESE 

1 

.8  18 

24 

24  S 

- 

3 4 

- 

- 

- 

- 

- 

6 

- 

1100 

12 

12  15 

19 

ESE 

12  12 

17 

18  SSE 

- 

0 0 

1 

- 

- 

- 

- 

7 

- 

1200 

13 

13  15 

21 

ESE 

12  12 

17 

17  SSE 

— 

- - 

7 

- 

- 

- 

- 

s 

- 

1300 

13 

13  15 

18 

ESE 

10  10 

13 

13  SSE 

- 

- - 

8 

- 

- 

- 

- 

10 

- 

1400 

13 

13  15 

20 

ESE 

13  13 

16 

16  S 

- 

5 - 

10 

- 

- 

- 

- 

14 

- 

1500 

14 

14  16  22 

ESE 

12  12 

- 

14  SSVJ 

- 

6 - 

o 

/ 

- 

- 

- 

- 

15 

- 

1600 

16 

17  19 

25 

ESE 

12  12 

- 

12  S3W 

- 

8 - 

14 

- 

— 

- 

16  20 

- 

1700 

17 

17  19 

26 

ESE 

9 9 

- 

11  SSV 

- 11  - 

17 

- 

- 

- 

16 

21 

- 

1800 

16 

16  19 

24 

ESE 

7 7 

— 

8 S3W 

- 11  - 

17 

- 

- 17 

23 

24 

- 

1900 

15 

16  i: 

24 

l6ol_v 

6 6 

- 

9 3 

- 

9 - 

15 

- 

- : 

l8 

24 

- 

- 

2000 

18 

19  20 

27 

ESE 

7 7 

- 

10  S 

- 

8 - 

14 

- 

- 18 

26 

- 

- 

2100 

16 

16  19 

25 

ESE 

6 7 

- 

10  3 

- 

4 - 

9 

- 

- 20 

27 

- 

- 

2200 

15 

15  19 

23 

ESE 

7 8 

- 

10  SSW 

- 

0 - 

/ 

*4 

- 

- ] 

L8 

24 

- 

- 

2300 

15 

15  19 

22 

SE 

- 5 

- 

8 - 

- 

4 7 

13 

- 

- 16 

22 

- 

- 

DATE 

Aoril  26 

A nr 

il  27 

April  28 

ELE7. 

8 16 

32 

6£  D 

IR* 

8 16  3?  64 

DIR. 

8 

16 

32 

64  DIR. 

TIME 

cooo 

- 15 

19 

- 

- 

- 4 1 

7 7 

- 

- 

- 

— 

10 

- 

OICO 

- 12 

17 

- 

- 

- 6 

8 8 

- 

- 

- 

- 

6 

- 

0200 

- 13 

17 

- 

- 

- - 

5 5 

- 

- 

- 

- 

9 

- 

0300 

- 17 

22 

- 

- 

- - 

4 6 

- 

- 

- 

- 

9 

- 

0400 

- 15 

20 

- 

_ 

- — 

1 1 

- 

- 

4 

9 

9 

- 

0500 

- 16 

19 

— 

- 

- - 

4 7 

- 

- 

5 

9 

9 

- 

0600 

- 14 

20 

- 

- 

- - 

3 4 

— 

- 

/ 

8 

8 

- 

0700 

- 14 

19 

21 

- 

- 

u 6 

— 

- 

5 

8 

8 

- 

0800 

- 11 

13 

19 

- 

- — 

- 4 

- 

- 

5 

6 

- 

0900 

- - 

15 

17 

- 

- - 

- 4 

;:/ 

- 

- 

5 

5 

- 

1C0G 

- - 

14 

17 

- 

- - 

- 4 

- 

- 

7 

8 

- 

1100 

- - 

13 

16 

- 

- — 

- 7 

i.: 

- 

1 

3 

4 

- 

1200 

- - 

11 

16 

- 

- - 

- 9 

u 

- 

2 

- 

5 

- 

13C0 

- - 

10 

15  • 

- 

- - 

- 14 

\U 

- 

3 

- 

5 

- 

uco 

- 

9 

14 

- 

- - 

- 14 

V/ 

- 

3 

- 

4 

- 

1500 

- - 

9 

13 

- 

- - 

- 14 

t t <7*  1 

.vo- 

- 

3 

- 

5 

- 

16CC 

- - 

7 

10 

- 

- — 

- 16 

ws:/ 

- 

> 

- 

5 

- 

1700 

— — 

8 

10 

— 

- — 

- 20 

vsw 

- 

5 

- 

8 

- 

1800 

— - 

10 

13 

- 

- - 

- 19 

i;sw 

- 

6 

- 

9 

- 

19C0 

- - 

8 

12 

- 

- - 

- 13 

v/sw 

- 

5 

- 

8 

- 

2000 

- 6 

10 

11 

- 

- - 

- 15 

Vi 

- 

3 

- 

7 

- 

2100 

- 6 

9 

10 

- 

- - 

- 12 

w 

- 

3 

- 

7 

- 

2200 

- 5 

10 

10 

- 

- 

- 12 

KKV 

- 

5 

- 

8 

- 

2300 

- 4 

6 

7 

- 

- 4 

- 9 

- 

- 

4 

- 

7 

- 

- 78 


WIIO  VELOCITY  (moh) 
1952 


DATE 

Aoril  29 

Ar 

Til  30 

KIEV. 

8 

16  21 

DIR. 

8 16  32  64  DIR 

TIME 

0000 

- 

- 

- 6 

- 

- - 

— 

9 

— 

0100 

- 

- 

- 7 

— 

- - 

- 

6 

— 

0200 

- 

1 

5 6 

- 

- — 

- 

4 

- 

03C0 

- 

1 

3 4 

- 

- - 

3 

5 

- 

0400 

- 

0 

4 7 

- 

- - 

6 

9 

- 

0500 

- 

0 

3 5 

- 

- - 

8 

10 

- 

0600 

- 

1 

6 9 

- 

- - 

8 

11 

— 

0700 

- 

3 

3 9 

- 

- - 

7 

11 

— 

0800 

- 

6 

9 10 

- 

- - 

9 

12 

- 

09C0 

- 

3 

7 3 

- 

- - 

5 

11 

- 

1000 

- 

- 

- 7 

- 

- - 

£, 

7 

- 

1100 

- 

- 

- 7 

- 

— J. 

4 

6 

- 

1200 

- 

- 

- 2 

- 

- 1 

4 

5 

- 

13C0 

- 

- 

- 1 

- 

- 0 

2 

2 

- 

1400 

- 

- 

- 5 

- 

- 2 

2 

5 

- 

1500 

- 

- 

n 

- 

- - 

- 

10 

.. 

1600 

- 

- 

- 6 

- 

- - 

- 

14 

- 

1700 

- 

- 

- 7 

- 

- - 

— 

15 

- 

1300 

- 

- 

- 7 

- 

- - 

- 

11 

— 

19  CO 

- 

- 

- 9 

- 

- - 

- 

12 

- 

2CC0 

- 

- 

- 10 

- 

- - 

- 

9 

- 

2100 

- 

- 

- 10 

- 

- - 

- 

9 

- 

22CO 

- 

— 

- 9 

- 

- - 

- 

10 

- 

23CO 

- 

- 

- 9 

- 

- - 

- 

8 

- 

- 79  _ 


i 


WIT®  VELOCITY  (nph) 
1952 


DATE 
ELEV . 
TF*E 

May  1 

8 16  64  DIR. 

Hay  2 

2 16  22  6^  DIR. 

8 1 

I'uv  3 

£ 22  64  DIR. 

May  4 

8 16  22  M 

0300 

- - - 7 

- 

- 10 

- 

13 

- 

- 

— - 

1 - 

- — 

12 

0100 

- - - 7 

- 

- 11 

- 

14 

- 

- 

- - 

1 - 

- 

— — 

13 

0200 

- - - 5 

- 

- 

7 

- 

10 

- 

- 

- 

2 - 

— 

- - 

11 

0300 

- - - 7 

- 

- 

7 

8 

10 

- 

- 

- - 

1 - 

— 

— — 

7 

0400 

- - - 8 

- 

- 

6 

3 

9 

- 

- 

- - 

1 - 

- 

— — 

6 

0500 

- - - 5 

— 

- 

6 

7 

7 

- 

- 

- - 

3 - 

- 

- - 

5 

0600 

- - - 4 

— 

- 

4 

4 

6 

- 

- 

— — 

3 - 

- 

- - 

12 

0700 

- - - 5 

- 

- 

2 

5 

9 

- 

— 

— — 

4 - 

— 

- - 

10 

0300 

- - - 3 

- 

- 

- 

- 

8 

— 

- 

— — 

1 - 

— 

— — 

7 

0900 

- - - 3 

- 

- 

- 

- 

10 

- 

- 

- 

3 - 

- 

• — 

6 

1000 

- - - 3 

- 

• 

- 

- 

8 

- 

- 

- - 

3 - 

- 

- - 

7 

1100 

- - - 4 

- 

- 

- 

— 

8 

- 

— 

- - 

3 1W 

- 

— - 

/. 

1200 

- - - 3 

- 

- 

- 

- 

9 

- 

- 

- - 

6 W 

— 

- — 

7 

1300 

- - - 4 

- 

- 

- 

- 

10 

- 

- 

- - 

8 WSW 

- 

- — 

12 

1400 

- - - 4 

- 

- 

- 

- 

7 

- 

- 

- 

9 WSW 

- 

— — 

14 

1500 

- - - 3 

- 

- 

- 

- 

7 

- 

- 

- — 

12  WSW 

- 

— — 

13 

1600 

- - - 5 

- 

- 

- 

- 

3 

- 

- 

— — 

10  WSW 

- 

- - 

15 

1700 

-556 

- 

- 

- 

- 

6 

— 

- 

- - 

10  WSW 

- 

- — 

14 

1800 

- 8 8 v 

- 

- 

- 

— 

5 

- 

- 

- - 

11  WSW 

• 

— — 

14 

1900 

- 9 9 9 

- 

- 

- 

- 

5 

- 

• 

- - 

12  WSW 

- 

— — 

15 

2000 

- 7 7 9 

- 

- 

- 

- 

3 

- 

• 

- - 

11  WSW 

- 

— — 

12 

2100 

- 11  - 16 

mm 

- 

- 

- 

1 

- 

- 

— - 

- WSW 

_ 

— — 

12 

2200 

- 11  - 13 

- 

- 

- 

- 

5 

- 

- 

- - 

12  W 

• 

— — 

12 

2300 

- 8 - 11 

- 

- 

4 

- 

- 

- - 

12  WSW 

“ 

- “ 

9 

DATE 

May  5 

May  6 

Mav  7 

ELEV. 

TIME 

a 16 

12  6 £ DIR. 

3 

16 

22  64  DIR. 

8 16  22  ^ DIR. 

0000 

..  — 

— 

12 

— 

— 

0 

— 

0 

— 

- 6 

— 

8 

— 

0100 

- - 

- 

9 

— 

— 

5 

— 

6 

— 

- 5 

- 

3 

- 

0200 

— — 

- 

5 

— 

- 

5 

- 

6 

- 

- 5 

- 

7 

- 

0300 

- - 

- 

4 

- 

- 

6 

- 

7 

- 

- 5 

- 

7 

- 

0400 

- - 

— 

3 

- 

- 

- 

- 

a 

- 

- 6 

- 

9 

- 

0500 

«»  «» 

— 

3 

— 

— 

— 

7 

_ 

- s 

— 

8 

_ 

0600 

- - 

- 

6 

- 

- 

0 

2 

3 

— 

- 6 

— 

9 

- 

0700 

- - 

- 

9 

- 

- 

0 

2 

2 

- 

- 4 

- 

7 

- 

0800 

- 6 

9 

9 

- 

— 

0 

0 

0 

- 

- 3 

- 

6 

- 

0900 

- 7 

3 

3 

- 

- 

0 

1 

1 

- 

- 3 

- 

6 

— 

1000 

- 3 

5 

- 

- 

- 

0 

0 

0 

— 

- 4 

- 

7 

- 

1100 

- 3 

4 

- 

- 

- 

0 

1 

- 

- 

- 4 

— 

6 

— 

1200 

- 1 

3 

- 

- 

- 

2 

4 

- 

- 

- 5 

- 

a 

- 

1300 

- 1 

2 

2 

- 

- 

7 

- 

7 

- 

- 7 

- 

9 

- 

1400 

- 5 

6 

6 

- 

- 

0 

- 

10 

- 

- 9 

- 

12 

- 

1500 

- 6 

- 

7 

- 

- 

3 

- 

11 

- 

- 10 

- 

U 

- 

1600 

- 4 

- 

7 

- 

- 

7 

- 

10 

- 

- 9 

- 

13 

- 

1700 

- 4 

- 

6 

— 

— 

5 

- 

3 

- 

- 9 

- 

12 

- 

1800 

- 4 

— 

6 

— 

- 

4 

- 

7 

— 

- 9 

- 

12 

— 

1900 

- 1 

- 

5 

— 

- 

6 

- 

8 

- 

- 3 

- 

12 

- 

2000 

_ 3 

- 

5 

- 

- 

- 

3 

- 

- 5 

- 

3 

- 

2100 

- 2 

— 

5 

- 

- 

3 

- 

6 

- 

- 6 

- 

8 

- 

2200 

- 1 

- 

2 

- 

- 

6 

— 

8 

— 

- 6 

- 

8 

- 

2300 

- 0 

2 

- 

- 

- 

7 

- 

9 

- 

- 6 

- 

9 

— 

DIR. 

W 

W 

WNW 

WNW 

WWW 


WNW 

V/IiW 

WNW 

WNW 


•.'<‘113  \ r,LCCiii  (mnh) 
1952 


DATE 

• 0. 

Mi v 9 

V.-VT  10 

iliy 

£ji  ~jj  . 

3 

16  32~ 

64  DIR. 

8 16  22 

64  dir. 

3 16  21  6£  DIR. 

5 16  22  64 

DIR. 

T IKE 

GCv/O 

- 

5 - 

6 

- 

- 12  17 

- 

— 

- 16  21 

- - 

20  25  32 

- 

it 

0100 

- 

5 - 

7 

- 

- 1.3  13 

- 

— 

- 13  22 

- - 

- - - 

32 

NNO 

020C 

- 

7 _ 

8 

- 

- 13  13 

- 

- 

- 16  22 

- - 

20  27  34 

— 

N 

0300 

- 

7 - 

n 

- 

- 15  19 

- 

- 

- 17  22 

_ - 

17  27  34 

- 

N 

0400 

- 

6 7 

7 

- 

- 15  21 

- 

- 

- 17  23 

- - 

- - - 

23 

::,"w 

0500 

- 

7 7 

3 

- 

- 16  21 

- 

- 

- 17  21 

- _ 

- - - 

28 

IIT/V 

0600 

- 

6 6 

- 

- 

- 15  20 

— 

- 

- 17  21 

- - 

- - - 

29 

NNO 

0700 

- 

5 6 

— 

- 

- 16  20 

- 

- 

- 17  21 

- - 

- - — 

30  NNO 

0300 

- 

6 7 

- 

- 

- 17  21 

- 

- 

- 15  13 

_ - 

15  22  27 

. 

N 

C900 

- 

4 5 

- 

- 

- 16  20 

- 

- 

- 15  - 

- - 

- - - 

24 

N’NW 

1000 

- 

4 5 

- 

- 

- 16  13 

- 

— 

- 14  15 

- - 

- - - 

24 

ENW 

1100 

- 

4 5 

- 

- 

- U 13 

- 

— 

- 12  12 

- _ 

— — — 

20 

HIM 

1200 

— 

5 7 

- 

- 

- 14  16 

- 

- 

11  11  - 

15  SO 

— — — 

21 

i;:o 

1300 

- 

6 6 

- 

- 

- 15  17 

- 

— 

7 10  - 

15  SO 

— — — 

19 

NIO 

uco 

- 

5 6 

- 

- 

- 15  13 

- 

- 

9 10  - 

14  SD 

- - - 

19 

NNO 

1500 

— 

5 5 

- 

- 

- 15  13 

- 

- 

12  12  - 

15  53V 

12  17  21 

. 

N 

1600 

- 

5 5 

- 

- 

- 14  13 

- 

- 

... 

17  DSD 

13  18  23 

- 

N 

17C0 

- 

6 6 

- 

- 

- 14  16 

- 

- 

... 

17  V/SO 

14  17  22 

. 

N 

13C0 

- 

6 7 

- 

- 

- 13  17 

- 

- 

... 

13  V 

14  17  22 

. 

K 

1900 

- 

3 10 

- 

- 

- 14  13 

- 

— 

... 

23  NO 

13  15  19 

. 

N 

2000 

- 

8 Q 

- 

- 

- 16  21 

— 

— 

- - - 

21  :znv: 

14  16  21 

- 

N 

2100 

- 

6 q 

- 

- 

- 15  19 

— 

- 

— — — 

25  NOW 

13  13  19 

. 

N 

2200 

- 

8 11 

- 

- 

- 15  19 

- 

- 

- - - 

2.3 

16  16  17 

- 

N 

23CO 

- 

11  14 

- 

- 

- 16  21 

- 

- 

... 

2 ) MW 

18  18  13 

- 

NNE 

DAT” 

16 

I'av  12 

May  13 

May  14 

F.LEV. 

8 

^2  £/  DIR. 

p 

16 

32 

nu  U in. 

5 16 

32  64  DIR. 

TIMS 

ocoo 

15 

16 

16 

- NNE 

— 

- 

- 

14  WSW 

— — 

- 14  osw 

0100 

11 

11 

12 

- KE 

- 

- 

- 

14  V/SO 

— — 

- 12  V/SO 

0200 

9 

- 

10 

- ;:e 

- 

- 

- 

15  WSW 

- - 

- 12  WSW 

0300 

7 

- 

7 

9 E 

- 

- 

— 

15  OS  W 

- - 

- 11  V/SW 

0400 

A 

- 

6 

7 E 

- 

- 

- 

15  W 

- - 

- 11  WSW 

0500 

6 

- 

6 

8 E3E 

- 

- 

- 

14  VJ 

- - 

- 11  V/SW 

CbUO 

4 

- 

t> 

5 

- 

- 

- 

13  or.o 

- - 

- 9 OSW 

0700 

3 

- 

3 

3 SE 

- 

- 

- 

10  \r.y. 

- - 

- 9 WSW 

0800 

1 

- 

2 

2 SS 

— 

- 

- 

3 wr/o 

— — 

- 8 WSW 

0900 

1 

- 

1 

i sso 

- 

- 

- 

3 v/;:o 

— — 

- 9 V/SW 

1000 

C 

— 

0 

0 - 

— 

- 

- 

7 :nrw 

- - 

- 7 V/SW 

1100 

2 

2 

- 

2 30 

— 

- 

- 

8 >iro 

— - 

- 7 V/SW 

1200 

- 

- 

- 

4 ’.'SO 

- 

- 

— 

5 ONO 

7 - 

- 9 SO 

1300 

3 

4 

- 

6 30 

- 

- 

- 

8 osw 

7 - 

- q sw 

1400 

- 

- 

— 

8 V/S'/ 

4 

p 

- 

il  so 

6 - 

- 7 SW 

1500 

— 

- 

- 

12  V/SO 

- 

- 

- 

15  V/SO 

7 - 

- 3 3SW 

1600 

- 

— 

— 

13  OSD 

, 7 

11 

— 

16  SO 

8 - 

3 9 SSW 

1700 

— 

- 

- 

13  V/SO 

; 

- 

— 

17  V/SO 

9 - 

9 9 SSW 

1800 

_ 

— 

— 

14  OSD 

1 

. 

— 

18  OS W 

8 - 

8 9 SSW 

1900 

- 

- 

— 

12  V/SW 

- 

- 

— 

16  ’./SO 

P - 

11  - S 

2000 

- 

- 

- 

14  030 

- 

- 

- 

17  DSO 

Q 

12  - S 

2100 

- 

- 

- 

13  W SO 

- 

- 

- 

15  WSJ 

11  - 

14  - s 

2200 

6 

8 

— 

13  30 

— 

- 

- 

14  V/SO 

11  - 

15  - S 

2300 

6 

10 

- 

13  50 

- 

~ 

- 

15  V/SW 

14  - 

20  - 3 

/ 

- 

81 

- • 

/ 

i 

t 

• 

• 

A 

<• 

0 

t ' 
/ * 

'-'K  .V-t*  • V'wxV-- 
-'UK* 


“X  V1U 

i 

V-v  vt.  « >...., 

i 

« 

t ^ 

1^' 

y.  V 

.isSft " 

-« vC 

* w 

Ji 

V X 
^ -v 

X t 
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V* 

V‘ 

w 

■ -.v 

Al 

$ 

X* 

Xi 

^\4. 

Vft 

Vft 

V i 

^ * 

L a 

i. 

$ 

V a. 
**  > 

X t 

> ^ 
* 

v* 
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Vft 

Vft 

i 

i t 

V '■ 

$ 

i » 

l ■ 

i i 

V 

* * 
* 

•'S'.’W 

1 

,1 

1 1 

4* 

1 n 
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U 

u* 

\ • 

ft' ‘VS 

X* 

A 

t 

1 1 

) ;? 

-r-,  »/j 

i \ 

IT 

w 

u 

Iv* 

A-nst 

ft 

ft 

V- 

Vft 

ftvu 

£5 

ti? 

H 

H 

Ift 

iKlfc 

V’ 

ft 

l 

ivi 

Sf 

* i 

S 

u 

1 1 

Ic. 

4n 

;i|*J 

ft 

ii 

ft-l 

ii 

t iU 

* 

ft 

tt 

u 

C< 

la 

ft  |lt 

l • 

t.« 

iii 

‘iv 

i 

ftftK 

u 

ii 

|7 

1/ 

ftC 

i < 

j 

ft1 

ft 

,.  -1* 

M-  1ft 

1 

ftfttC 

" n 

1 1 

Ift 

It 

ft  li- 

iV 

ft 

ft 

i1' 

t 

\ 

lift 

ii 

1 1 

l>> 

17 

ft  In 

ft 

ft 

Ift 

1 ft 

Me 

<1 

a is 

•j 

Hi 

1/, 

Ci 

i»||. 

ft 

ft 

1 1 < 

Jft 

•If; 

! 

fits 

- in 

in 

1 i 

Ci 

ft  It 

ft 

ft 

Cl 

!•; 

t • c 

i 

rife 

±L 

U 

14 

J7_ 

— Ull- 

ft 

/ 

/ 1 

1 4 

< fi. 

1 5 

ft* 

II 

II 

14 

17 

— 7- 

~*r 

-rr 

•)  i 

-J- 

/ , 

- />* 

1 i 

14 

tti 

*f& 

-7 

Hr)  . 

l ■* 

.ft; 

// 

// 

r$ 

14 

in 

MM 

7 

;/ 

0 

h. 

»V<* 

ft. 

/). 

/; 

i , 

* / 

* * 

/ < 

»7 

#1% 
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"f 

t * 

#• 

, 'V 
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NO  DATA  COLLECTED  FOR  PERIOD  MAY  22 
THROUGH  JUNE  14,  1952  INCLUSIVE 
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< x _ 

r -4W 

— 

- 
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2£S_ 
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2 i&  ^ 64 

JJlfi 

2JMS 

- 

-oooo 

- 

Cfe 

rj 

W.3W 

0100 

6 7 

-_rt 

3W 

0200 

« «. 

- 

In 

vww 

0300 

- - 

In 

ntn- 

0400 

__ 

1 1 

VI  MV/ 

0500 

4tfk  « . 

0 

04//; 

- 

- 

•A. 

VI 

WOO 

7 7 

'; 

i 

qqc 

0%O 

■;  ; 

4 

/, 

F. 

Of//,  • 

/ / 

V 

rc-y 

w» 
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45 
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• nr/* 

S* 

45 

/TiM 
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-i  -dr’ 

jS 

"Si  ■ 

/0/f 
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- 

-— 

Txa 
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iV 
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- ... 
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ft 

- ' •’ 
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-* 

— 
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__ 

f 
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-• 

- 

— 

J 
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& 
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- 
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WIND  VELOCITY  (mob) 
1952 


DATE 

June  15 

June 

16 

June  17 

June  18 

LLHV. 

8 

16  %>  64  DJR. 

8 16  ,22  64  DIR. 

8 16  32  64  DIR. 

8 16  32  64 

DIR, 

TIME 

COOO 

- 

2 - 

2 SSW 

5 

5 - 

7 

SW 

— 

- — 

8 WSW 

— 

- - 9 

WNW 

0100 

- 

3 - 

4 SW 

4 

5 - 

7 

SW 

— 

— — 

7 WSW 

— 

V,* 

0200 

- 

- - 

5 WSW 

5 

7 - 

9 

- 

— 

— — 

8 WSW 

— 

- - 10 

w 

0300 

- 

5 - 

7 SW 

6 

8 - 

10 

- 

— 

— — 

11  WSW 

— 

- - 9 

w 

0400 

- 

- - 

5 WSW 

5 

9 - 

12 

- 

— 

— — 

10  w 

- 

- - 8 

WNW 

0500 

- 

- - 

6 WSW 

5 

8 - 

11 

- 

— 

— — 

10  W 

- 

- - 8 

WNW 

0600 

- 

- - 

5 W 

3 

6 - 

9 

— 

— 

— — 

11  w 

— 

- - 7 

WNW 

0700 

- 

- - 

3 W 

2 

3 - 

5 

— 

— 

— — 

10  VNW 

- 

. ..  9 

WNW 

0800 

- 

- - 

1 W 

4 

5 - 

6 

- 

— 

- - 

7 WNW 

— 

- - 7 

NNW 

0900 

- 

- - 

3 NNW 

- 

5 - 

7 

— 

— 

— — 

7 WNW 

— 

- - 5 

NNW 

1000 

- 

3 - 

3 SW 

- 

5 - 

8 

• 

— 

• — 

6 WNW 

— 

- - 8 

NNW 

1100 

- 

3 - 

4 SW 

— 

6 - 

8 

_ 

— 

- — 

7 WNW 

— 

- - 4 

NNW 

1200 

- 

4 - 

6 - 

3 

6 - 

7 

— 

- 

— — 

6 WNW 

— 

- - 2 

WNW 

1300 

- 

- - 

6 WSW 

- 

- - 

7 

w 

- 

- 

2 WNW 

— 

- - 4 

W 

1400 

- 

- - 

7 WSW 

- 

- - 

7 WKW 

- 

- - 

5 WSW 

— 

- - 6 

WSW 

1500 

- 

5 - 

6 - 

- 

- - 

*/  WSW 

_ 

_ — 

8 V 

— 

- - 8 

WSW 

1600 

- 

4 - 

7 - 

3 

4 - 

6 

SW 

- 

- - 

9 V'SW 

_ 

9-12 

SSW 

1700 

- 

6 - 

7 - 

2 

5 - 

7 

3W 

- 

- — 

11  WSW 

- 

9-13 

SSW 

1800 

- 

5 - 

6 - 

4 

6 - 

9 

- 

- 

- - 

10  WSW 

7 

8-9 

s 

1900 

- 

6 - 

7 - 

4 

6 - 

8 

- 

- 

- - 

11  WSW 

5 

5 - 6 

SSW 

2000 

— 

5 - 

7 - 

- 

- - 

8 WSW 

— 

— — 

10  WSW 

3 

4-5 

SSW 

2100 

- 

6 - 

7 SSW 

- 

- - 

6 WSW 

_ 

- - 

9 WSW 

4 

5-6 

SSW 

2200 

5 

6 - 

7 SSW 

- 

6 - 

o 

1 

SW 

- 

— — 

10  WSJ 

6 

6-7 

SSW 

2300 

5 

6 - 

7 SW 

- 

8 - 

8 

SW 

- 

- - 

9 WSW 

7 

8-10 

SSW 

DATE 

June  19 

June  20 

&SSL& 

ELEV. 

*2$ 

24 

64  DIR 4 

8 

16  2£  64  DK, 

21$ 

22  2h  om. 

TIKE 

COOO 

- - 

- 

9 

WSW 

8 

8 

- 

- 

SW 

12  12 

16 

- 

SSW 

0100 

6 7 

— 

8 

SW 

- 

- 

- 

- 

WSW 

12  12 

17 

— 

SSW 

0200 

- - 

- 

10 

WSW 

- 

— 

- 

- 

wsw 

12  13 

18 

- 

SSW 

0300 

- - 

- 

10  VIM 

- 

- 

- 

- 

WSW 

11  12 

16 

- 

SSW 

0400 

- - 

- 

11  WKW 

- 

- 

— 

- 

WSW 

11  11 

15 

- 

SSW 

0500 

- - 

— 

12 

W 

— 

- 

— 

- 

WSW 

12  12 

15 

- 

SSW 

0600 

- - 

- 

14 

w 

- 

3 

— 

- 

- 

11  11 

15 

— 

SSW 

0700 

7 7 

9 

9 SSE 

- 

2 

- 

— 

- 

n i? 

14 

- 

SSW 

0800 

3 3 

4 

4 

r* 

Ci 

- 

1 

- 

- 

- 

10  10 

14 

- 

SSW 

0900 

5 5 

7 

- 

ESE 

1 

1 

- 

— 

K 

- 10 

14 

- 

SSW 

1000 

6 7 

- 

- 

SSW 

3 

3 

- 

— 

SW 

- - 

— 

— 

NW 

1100 

- - 

— 

— 

WSW 

5 

5 

— 

— 

.SW 

— — 

- 

- 

NW 

1200 

— — 

- 

- 

WSW 

5 

5 

- 

- 

SW 

- 3 

12 

— 

— 

1300 

- _ 

- 

- 

WKW 

— 

6 

- 

- 

SW 

- 8 

11 

— 

- 

1400 

— 

— 

- 

SW 

- 

- 

- 

- 

w 

- 3 

12 

— 

s 

1500 

- — 

— 

— 

WSW 

- 

- 

- 

- 

SW 

- 8 

11 

- 

s 

1600 

— - 

— 

WSW 

7 

- 

- 

- 

SW 

- 8 

12 

— 

s 

1700 

— — 

- 

WSW 

8 

- 

- 

- 

SW 

- 9 

11 

— 

3 

1800 

- - 

— 

- 

WSW 

10 

- 

- 

— 

SW 

- 9 

11 

— 

s 

1900 

- - 

- 

— 

w 

8 

- 

- 

- 

SSW 

- - 

10 

- 

s 

2000 

- - 

— 

- 

w 

9 

9 

9 

— 

SW 

- - 

8 

- 

s 

2100 

3 4 

- 

— 

SW 

7 

7 

10 

- 

s 

- - 

9 

- 

s 

2200 

4 5 

- 

- 

SSW 

9 

9 

12 

- 

SSW 

- 8 

11 

11 

s 

2300 

7 7 

- 

- 

SSW 

10 

10 

14 

- 

SSW 

- 10 

15 

15 

s 

- 84 


VII©  VELOCITY  (nph) 
1952 


DATE 

June 

i 22 

June  23 

June  24 

June  25 

ELCV. 

TIMS 

816^56  DIR. 

8 16  32  ^6  DIR. 

8 16  ^2  ^6  DIR. 

8 16  £ DIR, 

COCO 

- 

n 17 

18  S 

-68 

3 

— 

— 

9 10 

10 

SW 

- 12  17 

17 

s 

0100 

- 

11  15 

16  3 

- 7 11 

11 

— 

— 

8 11 

11 

SSW 

- 14  19 

19 

- 

0200 

- 

10  15 

15  S 

- 7 10 

10 

- 

- 

8 11 

11 

SSW 

- 15  20 

2C 

— 

03C0 

- 

9 15 

15  S 

- 8 11 

11 

- 

_ 3 

0 13 

13 

SSW 

- 17  20 

20 

- 

0400 

- 

11  14  14  S 

- 8 12 

12 

- 

- 10  11 

11 

SW 

- lb  20 

20 

C5C0 

- 

10  15 

15  SSW 

- 9 12 

12 

- 

- 11  14 

14  SSW 

- 15  17 

13 

— 

0600 

- 

9 11 

11  SW 

- 8 12 

12 

- 

- 10  13 

13  SSW 

- 13  15 

15 

- 

0700 

- 

9 11 

11  SW 

- 9 11 

11 

s 

— 

9 12 

12 

SSW 

- 11  14 

15 

— 

0300 

- 

7 8 

8 SSV 

- 9 12 

12  SSW 

- 

8 10 

10 

SW 

- 11  12 

12 

SW 

0900 

- 

5 7 

7 SSW 

- 9 12 

12  SSW 

— 

6 7 

7 

SW 

- 10  11 

11 

SW 

1000 

- 

- - 

- S 

- 3 11 

11  SSW 

- 

6 7 

7 

SW 

-79 

9 

SW 

1100 

- 

- - 

- S 

- 9 11 

11  SSW 

— 

6 7 

7 

SSW 

-67 

7 SSW 

1200 

6 9 

9 S 

- 8 11 

11  SSW 

- 

5 7 

7 

SW 

-68 

8 

SSW 

1300 

- 

8 10 

10  S 

- 7 10 

10  SSW 

— 

6 7 

7 

SW 

-73 

8 

SSW 

1400 

- 

7 10 

10  SSW 

- 9 11 

11  SSW 

- 

6 7 

7 

s 

-67 

7 

s 

1500 

- 

8 10 

10  SSW 

-39 

11 

SW 

— 

6 7 

7 

s 

- 7 11 

11 

s 

1600 

- 

8 10 

10  SSW 

-99 

10 

su 

— 

6 8 

8 

s 

- 7 11 

11 

s 

1700 

- 

8 10 

10  SW 

-77 

7 

SW 

• 

6 9 

9 

SSW 

- 7 10 

10 

s 

1800 

- 

7 8 

8 SW 

-77 

8 

SW 

— 

7 9 

9 

SSW 

- 7 11 

11 

s 

1900 

- 

6 7 

7 SW 

-79 

o 

SW 

— 

7 10 

10 

s 

- 8 13 

13 

s 

200C 

- 

3 4 

4 SSW 

-88 

9 

SW 

- 

6 8 

8 

s 

- 9 13 

13 

s 

2100 

- 

3 4 

4 S 

-79 

9 

SW 

- 

7 12 

12 

s 

- 9 14 

14 

s 

2200 

• 

5 6 

6 - 

-78 

8 

SW 

- 10  13 

13 

s 

- 10  14 

14 

r> 

o 

2300 

- 

4 7 

7 - 

-79 

9 

SW 

- 10  15 

15 

/-» 

- 10  15 

15 

s 

DATE 

June  26 

June  27 

1 

Ij 

une  23 

ELEV. 

TIME 

8 16 

22 

56  DIR. 

8 

16  J2  56~  DIR. 

3 Iff 

32  58  Dm. 

oooo 

- 10 

16 

16  S 

- 

8 

12 

12 

SSW 

- - 

— 

3 WWW 

01C0 

- 11 

15 

15  S 

- 

10 

13 

13 

SW 

- - 

— 

5 WNW 

02  CO 

- 11 

17 

17  S 

— 

10 

11 

11 

SW 

_ - 

— 

8 NNW 

0300 

- 12 

16 

16  SSW 

- 

8 

8 

10 

SW 

- — 

- 

9 NNW 

0400 

- 10 

14 

14  S 

— 

8 

- 

8 

SW 

_ — 

_ 

8 - 

0500 

- 1C 

13 

13  S 

- 

4 

- 

5 

_ 

- 7 

10 

10  - 

06C0 

- 9 

12 

12  S 

- 

2 

~> 

*- 

- 

- 

- 17 

18 

18  - 

rnr>r\ 

— i.v> 

12 

12  SSW 

- 

2 

*- 

- 

- 

- 22 

24  24  WE 

08C0 

- 7 

9 

9 SSW 

— 

3 

3 

- 

- 16 

13 

13  NE 

0900 

- 5 

r* 

r 

8 3 

- 

3 

3 

- 

- 9 

— 

10  SW 

1CC0 

- 4 

6 

6 S 

— 

5 

7 

- 

SivE 

- 3 

- 

3 SSW 

11C0 

- 4 

6 

6 S 

- 

- 

- 

— 

Ei!E 

- 3 

— 

3 SSW 

12C0 

- 3 

5 

5 S 

— 

— 

— 

- 

E 

- 3 

- 

3 SE 

1300 

- 3 

3 

3 S 

- 

- 

- 

- 

3E 

- 2 

3 

3 S3E 

1400 

- 3 

5 

5 SSW 

— 

- 

- 

- 

SSW 

- 4 

5 

6 SSE 

15C0 

- 4 

5 

5 SSW 

- 

- 

- 

- 

SSW 

- 4 

5 

6 SSE 

1600 

- 5 

7 

7 SSW 

— 

5 

6 

6 SSW 

- 2 

— 

4 - 

1700 

- 6 

3 

3 SSW 

— 

6 

8 

8 

SSW 

- 8 

8 - 

1800 

- 6 

9 

9 S 

- 

6 

8 

8 SSW 

- 5 

— 

6 - 

1900 

- 6 

8 

8 S 

- 

- 

- 

6 WSW 

- 4 

5 

5 - 

20C0 

- 6 

9 

9 3 

- 

- 

- 

7 

WSW 

- 3 

4 

4 - 

2100 

- 5 

8 

8 S 

— 

- 

- 

4 

WSW 

- 2 

2 

3 - 

2200 

- 6 

10 

10  S 

— 

- 

- 

2 

WSW 

- 4 

4 

5 SE 

2300 

- 3 

11 

11  S 

- 

- 

- 

3 

w 

- 6 

6 

8 ESE 

* 


¥ 


WIND  VELOCITY  (rah) 
1952 


DATE 

June 

i 23 

June  30 

ELEV. 

8 

16  2 2 56  DP.. 

3 16  32  56  DIR, 

TE-'E 

OOOO 

- 

5 

5 

7 

E 

- 

9 

13 

15 

S 

0100 

- 

6 

6 

E 

- 

11 

16 

16 

S 

0200 

- 

7 

7 

3 

E 

- 

12 

17 

13 

S 

0300 

- 

6 

6 

3 

E 

- 

12 

20 

20 

S 

0400 

- 

3 

3 

/ 

-> 

E 

- 

14 

19 

19 

S 

0500 

- 

3 

3 

- 

ENE 

- 

13 

3 r? 

1? 

3 

0600 

- 

2 

3 

- 

NE 

- 

12 

15 

15 

SSW 

0700 

- 

3 

3 

3 

E 

- 

11 

16 

16  S3W 

0300 

- 

4 

4 

5 

E 

- 

10 

12 

12 

SW 

0900 

- 

4 

- 

4 

E3E 

- 

— 

— 

13 

WNW 

1000 

— 

4 

4 

4 

ENE 

- 

- 

— 

14  WWW 

1100 

- 

3 

4 

4 

ENE 

- 

- 

- 

3 

NNW 

1200 

- 

5 

5 

6 

E 

- 

- 

- 

5 

i'NW 

1300 

- 

4 

5 

6 SSE 

— 

1 

2 

2 

N 

1400 

- 

7 

10 

11 

S 

- 

1 

2 

2 

N 

1500 

- 

7 

10 

10 

S 

- 

— 

- 

0 

— 

1600 

- 

3 

11 

11 

S 

— 

2 

2 

2 

S 

1700 

- 

6 

10 

10 

S 

— 

3 

4 

4 

S 

1300 

- 

0 

3 

11 

s 

- 

3 

5 

5 

s 

1900 

- 

6 

6 

6 

sw 

— 

3 

5 

5 

s 

2CC0 

- 

2 

2 

3 

E 

- 

4 

5 

5 

s 

2100 

- 

7 

3 

10 

E3E 

- 

4 

4 

6 

s 

2200 

- 

9 

9 

1? 

r-'.n 

— 

/ 

7 

7 

s 

2300 

- 

9 

9 

13 

SE 

- 

5 

7 

7 

s 

WIND  VELOCITY  (nph) 
1952 


DATE 

ELSV. 

8 

July  1 
16  21  56 

DIR. 

8 

Julv  2 
16  32  ^6 

DIR. 

Julv  3 

8 16  ^2  56  DIR. 

Julv  4 

8 16  ^2  ^6  DTR. 

cooo 

6 

9 

9 

ssw 

3 

W 

8 

9 

12 

ESE 

13 

U 

17 

E 

ClOO 

- 

5 

6 

7 

sw 

- 

- 

- 

2 

NNW 

— 

1C 

10 

14  ESE 

— 

14 

16 

13 

E 

0200 

- 

4 

6 

6 

ssw 

— 

- 

- 

4 

N 

— 

11 

11 

13 

E 

— 

13 

13 

16 

2 

0300 

- 

3 

4 

4 

ssw 

- 

- 

- 

4 

HE 

— 

3 

9 

12 

E 

— 

13 

14 

16 

v 

0400 

- 

3 

3 

3 

ssw 

- 

- 

- 

6 

N 

— 

8 

9 

10 

E 

— 

13 

14 

16 

E 

0500 

- 

2 

2 

2 

3 

- 

- 

- 

4 

- 

- 

9 

o 

11 

— 

14 

16 

- 

NE 

0600 

- 

2 

2 

2 

s 

- 

- 

- 

3 

- 

- 

10 

12 

13 

e::£ 

— 

16 

13 

_ 

NE 

0700 

- 

6 

7 

8 

NE 

- 

- 

— 

7 

- 

- 

11 

13 

14 

ttm-  ? 

;ui»j 

«- 

17 

18 

18 

E 

0800 

- 

8 

9 

10 

E 

- 

- 

- 

10 

— 

— 

12 

14 

14  CUE 

— 

17 

18 

18 

SE 

0900 

- 

4 

4 

4 

ENE 

- 

- 

- 

13 

- 

— 

13 

13 

14 

SHE 

— 

15 

18 

18 

SSE 

1000 

- 

3 

3 

3 

ENE 

7 

12 

12 

NE 

- 

10 

12 

13 

£ 

- 

17 

18 

20 

SE 

1100 

- 

1 

1 

1 

ENE 

- 

4 

8 

9 

N 

— 

8 

9 

10 

C.N'w 

— 

12 

14 

15 

ENE 

1200 

- 

- 

- 

2 

WSW 

- 

- 

- 

5 

Nir./ 

— 

5 

6 

6 

NE 

— 

18 

19 

19 

E 

1300 

- 

- 

- 

1 

WSV 

- 

2 

4 

4 

H 

- 

2 

3 

3 

NN2 

— 

19 

20 

21 

ENE 

UCO 

- 

- 

- 

1 

IJT.7 

- 

2 

3 

4 

N 

- 

7 

8 

10 

SE 

- 

10 

11 

15 

ENE 

1500 

- 

- 

- 

2 

LwW 

— 

- 

- 

2 

W 

- 

4 

5 

5 

N 

_ 

8 

9 

11 

E 

1600 

- 

- 

- 

3 

WCW 

- 

- 

- 

2 

v: 

— 

7 

11 

11 

N 

- 

9 

10 

13 

E 

1700 

- 

- 

- 

3 

Vi 

— 

- 

- 

4 

w 

— 

5 

r-y 

i 

8 

NE 

• 

14 

16 

21 

E 

1300 

- 

- 

- 

3 

V 

- 

6 

3 

11 

SE 

- 

2 

3 

-> 

j 

S 

— 

7 

g 

11 

— 

1900 

- 

- 

- 

3 

v; 

- 

8 

3 

12 

SE 

- 

2 

2 

2 

S 

- 

7 

8 

9 

— 

2000 

— 

- 

- 

5 

w 

— 

10 

1C 

12 

V 

- 

1 

1 

1 

e:je 

— 

9 

o 

/ 

12 

— 

2100 

- 

- 

- 

3 

y 

- 

11 

12 

15 

Cj 

- 

5 

6 

6 

E 

- 

10 

12 

13 

— 

2200 

- 

- 

- 

3 

Vi 

- 

9 

9 

13 

r-'rs 

- 

9 

Q 

12 

V 

- 

14 

16 

17 

- 

2300 

- 

- 

- 

4 

w 

- 

3 

9 

11 

ESE 

- 

10 

11 

13 

E 

- 

17 

17 

21 

- 

DATE 

Eiiv. 

8 

Julv  5 
16  21  56 

DIE. 

8 

Julv  6 
16  32  36 

DP.. 

1 

u 

8 T6“ 

!ulv  7 

22  56 

DP, 

TIRE 

COCO 

13 

13 

18 

_ 

7 

10 

10 

7 

10 

10 

S 

01C0 

- 

1 O 

13 

lc 

- 

— 

6 

10 

10 

- 

- 

6 

9 

9 

S 

02C0 

- 

12 

13 

16 

- 

- 

5 

8 

9 

— 

- 

5 

3 

8 

5 

03C0 

- 

12 

15 

15 

- 

— 

6 

10 

10 

— 

- 

3 

5 

5 

S 

0400 

- 

14 

15 

18 

— 

- 

6 

8 

10 

- 

- 

3 

3 

4 

S 

05C0 

- 

14 

16 

18 

- 

- 

6 

7 

8 

- 

— 

2 

3 

3 

CCT-- 

0600 

- 

17 

18 

20 

— 

- 

7 

9 

10 

— 

- 

3 

3 

4 

SE 

0700 

— 

17 

20 

22 

- 

- 

L 

o 

- 

— 

n 

/ 

9 

X J 

u 

0800 

- 

17 

IP 

22 

- 

- 

5 

5 

8 

- 

- 

3 

3 

10 

ESE 

0900 

- 

16 

17 

19 

— 

- 

4 

4 

5 

or. 

- 

7 

7 

1C 

SE 

100  J 

- 

14 

16 

19 

- 

- 

3 

3 

4 

SE 

— 

6 

6 

9 

SE 

1100 

- 

15 

15 

17 

— 

— 

/ 

5 

6 

SSE 

- 

5 

7 

9 

SSE 

1200 

— 

13 

14 

16 

- 

- 

5 

3 

3 

S 

- 

5 

7 

7 

S 

1300 

- 

12 

13 

17 

- 

- 

7 

10 

11 

s 

- 

g 

12 

IP 

531.1 

1400 

- 

9 

12 

15 

- 

- 

7 

12 

12 

s 

- 

10 

12 

12 

- 

1500 

— 

11 

14 

19 

- 

- 

9 

12 

34 

s 

- 

9 

13 

13 

- 

16C0 

- 

12 

15 

1° 

- 

- 

9 

14 

15 

s 

- 

12 

16 

16 

- 

1700 

- 

10 

14 

17 

- 

- 

9 

13 

14 

s 

- 

13 

14 

14 

SW 

1S00 

- 

11 

14 

17 

- 

- 

9 

14 

14 

s 

- 

6 

6 

7 

sw 

1900 

- 

10 

14 

18 

- 

- 

0 

14 

14 

s 

- 

- 

- 

2 

Vi  MW 

2000 

— 

12 

16 

18 

- 

- 

8 

12 

12 

s 

- 

- 

- 

3 

WNW 

2100 

- 

9 

K 

17 

- 

• 

7 

10 

10 

s 

- 

3 

5 

6 

NIJE 

2200 

— 

10 

15, 

fa 

- 

- 

6 

10 

10 

s 

- 

/ 

4*. 

6 

6 

NE 

2300 

- 

7 

13 

- 

- 

3 

11 

11 

ssw 

- 

2 

3 

3 

ESE 

- 87  - 


WIND  VELOCITY  (cph) 
1952 


DATE 
CL  SV. 

July  8 
8 16  32  56 

pro. 

a 

July  9 
16  32  56 

DIR. 

8 

July  10 
16  32  56  DR. 

July  11 

8 16  32  56  Dffi- 

TEE 

COCO 

3 

3 

3 

SE 

— 

5 

— 

5 

. 

_ 

12 

14 

14 

. 

. 

5 

t 

7 

ssw 

0100 

- 

4 

4 

7 

SE 

- 

5 

- 

10 

- 

- 

11 

12 

13 

- 

— 

6 

8 

8 

s 

0200 

- 

5 

5 

6 

E 

- 

4 

- 

10 

- 

- 

9 

9 

11 

- 

- 

5 

8 

8 

s 

C3C0 

- 

5 

5 

6 

SE 

- 

6 

- 

Q 

y 

- 

— 

7 

8 

10 

- 

- 

6 

8 

3 

s 

0400 

- 

4 

4 

6 

SE 

- 

6 

- 

7 

- 

— 

3 

4 

5 

- 

- 

6 

9 

9 

ssw 

0500 

- 

1 

1 

2 

ESE 

- 

6 

- 

6 

- 

- 

- 

- 

6 

- 

- 

5 

9 

9 

s 

0600 

- 

2 

2 

- 

- 

- 

6 

- 

6 

- 

• 

— 

- 

4 

- 

— 

8 

7 

7 

s 

0700 

- 

2 

2 

- 

NNE 

• 

7 

- 

7 

SV 

• 

6 

8 

8 

NE 

- 

5 

7 

7 

s 

0800 

- 

2 

3 

- 

NNE 

- 

- 

• 

16 

WSW 

- 

7 

9 

9 

NE 

- 

5 

5 

7 

ESE 

0900 

- 

2 

2 

- 

NNE 

- 

- 

- 

6 

Vi 

- 

7 

7 

8 

ENE 

- 

3 

9 

11 

SE 

1000 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3 

ViNVJ 

- 

3 

3 

3 

ESE 

- 

2 

2 

4 

SW 

1100 

- 

1 

1 

- 

SW 

- 

- 

• 

2 

K 

- 

1 

1 

1 

ESE 

— 

7 

10 

10 

s 

1200 

- 

1 

1 

- 

su 

- 

- 

- 

3 

W 

- 

1 

1 

1 

SW 

- 

7 

11 

11 

s 

1300 

- 

- 

- 

1 

WSVJ 

- 

- 

- 

6 

W 

- 

4 

4 

4 

SW 

- 

8 

10 

10 

s 

1400 

- 

- 

- 

4 

S’.; 

- 

- 

- 

7 

Vf 

- 

3 

4 

4 

SW 

- 

5 

7 

7 

s 

1500 

- 

- 

- 

6 

SW 

- 

- 

- 

9 

w 

- 

4 

5 

5 

s 

- 

5 

8 

8 

s 

1600 

- 

- 

- 

6 

V.'SW 

- 

- 

- 

9 

u 

- 

4 

5 

5 

s 

- 

4 

7 

7 

s 

1700 

- 

- 

- 

5 

w 

- 

- 

- 

8 

Vi 

- 

5 

7 

7 

SW 

- 

6 

9 

9 

s 

1800 

- 

- 

- 

- 

u 

- 

- 

- 

4 

WNW 

• 

5 

6 

6 

SW 

— 

6 

8 

8 

s 

1900 

- 

- 

— 

6 

w 

- 

8 

9 

10 

NE 

- 

5 

6 

6 

SW 

- 

4 

6 

6 

SSE 

2000 

- 

- 

- 

4 

Vi 

- 

14 

15 

15 

NE 

- 

3 

6 

6 

s 

— 

5 

7 

8 

s 

2100 

- 

- 

- 

4 

u 

- 

11 

12 

12 

NE 

- 

5 

7 

7 

s 

- 

5 

8 

9 

- 

2200 

- 

- 

3 

wsw 

- 

10 

11 

13 

r 

*-» 

- 

4 

6 

6 

s 

- 

7 

10 

10 

- 

2300 

- 

5 

- 

5 

SW 

- 

11 

11 

14 

E 

- 

5 

8 

8 

s 

- 

3 

12 

13 

- 

DATE 

ELEV. 

8 

Julv  12 
16  32  5£  DIR. 

July  1" 
8 16  32  56 

l 

DIR. 

8 

Julv  14 
16  32  56  DIR 

TIKE 

OCOC 

7 

11 

11 

_ 

13 

14 

16 

. 

12 

13  15 

E 

0100 

- 

9 

13 

14 

S 

- 

13 

14 

16 

— 

- 

11 

12  15 

E 

0200 

- 

9 

10 

11 

s 

- 

10 

12 

13 

- 

- 

12 

14  15 

E 

0300 

- 

6 

7 

7 

NNE 

- 

11 

12 

13 

- 

- 

14 

15  17 

E 

04C0 

- 

5 

6 

6 

NE 

- 

14 

15 

16 

— 

— 

16 

17  19 

E 

0500 

- 

5 

6 

6 

NE 

- 

10 

12 

12 

- 

- 

15 

16  19 

E 

C600 

- 

8 

10 

12 

- 

- 

15 

17 

17 

- 

- 

16 

17  20 

o 

- 

9 

9 

11 

£ 

- 

17 

18 

18 

- 

- 

13 

15  17 

E 

0800 

- 

11 

11 

13 

E 

- 

17 

19 

19 

- 

- 

15 

16  19 

ENE 

0900 

- 

8 

10 

11 

£ 

- 

15 

16 

19 

- 

- 

17 

19  21 

ENE 

1000 

- 

8 

8 

10 

£ 

- 

34  16 

19 

- 

- 

15 

17  19 

E 

11C0 

- 

10 

11 

12 

ESE 

- 

11 

13 

13 

n4 

- 

12 

14  16 

E 

1200 

- 

13 

13 

15 

E 

- 

10 

11 

13 

*-% 

Cj 

- 

14 

15  17 

ENE 

1300 

- 

3 

5 

5 

S 

- 

4 

6 

7 

SSE 

- 

14 

16  16 

ENE 

1400 

- 

7 

9 

10 

SSE 

- 

6 

6 

3 

SE 

- 

16 

13  20 

ENE 

1500 

- 

5 

7 

O 

V 

SSE 

- 

4 

5 

7 

3E 

— 

18 

21  25 

- 

1600 

- 

5 

5 

7 

ESE 

- 

15 

16 

18 

E 

- 

8 

8 11 

- 

1700 

- 

13 

U 

16 

ENE 

- 

11 

11 

14 

E 

- 

17 

17  23 

— 

1800 

- 

10 

12 

13 

E 

- 

11 

12 

15 

E 

- 

18 

18  21 

- 

1900 

- 

10 

11 

13 

E 

- 

10 

3.0 

13 

£ 

- 

17 

19  21 

- 

2000 

- 

12 

13 

16 

T? 

- 

8 

10 

10 

E 

- 

17 

19  21 

- 

2100 

- 

11 

11 

13 

E 

- 

9 

10 

13 

2 

- 

17 

20  23 

- 

2200 

- 

12 

13 

15 

r 

- 

11 

12 

14 

£ 

- 

13 

19  21 

V 

2300 

- 

11 

12 

34 

- 

- 

11 

12 

15 

E 

- 

18 

20  23 

E 

4 

4 

4 


/' 

/ 

/ 


« 


i 

! 

I 

! 


DATE 

j 

uly  le 

> 

•Julv  16 

u 

rulr  17 

Jul'v 

r 13 

FL73V. 

2 16  22  22 

DIP.. 

16  32  ^6  DIR. 

8 

16  22 

56 

DIR. 

8 

16 

32 

56  DIR, 

TIME 

COCO 

- 

10 

21  26 

E 

- 

22 

25 

32  SSE 

- 

18 

21 

29 

SE 

- 

12 

17 

21 

SSE 

0100 

- 

17 

17 

22 

E 

- 

IS 

24 

33  SSE 

— 

17 

23 

29 

SSE 

- 

13 

17 

22 

SSE 

0200 

- 

17 

18 

21 

«■% 

Hj 

• 

- 

27 

32  SSE 

- 

IS 

24 

30 

SSE 

- 

13 

IS 

21 

SSE 

0300 

- 

13 

13  25 

E3E 

- 

- 

21 

30  SSE 

- 

17 

24 

28 

SSE 

— 

13 

19 

22 

SSE 

0400 

- 

16 

16 

21 

T? 

- 

— 

29 

35  SSE 

- 

17 

25 

30 

SSE 

- 

12 

15 

21 

SSE 

0500 

- 

17 

17 

22 

E 

- 

- 

22 

29  SSE 

- 

16 

24 

27 

SSE 

- 

13 

16 

21 

SSE 

0600 

- 

19 

19 

24 

- 

- 

26  31  SSE 

- 

17 

24 

28 

SSE 

- 

15 

17 

23  SSE 

0700 

- 

19 

20  23 

E 

- 

- 

25 

33  SSE 

17 

23 

28 

SSE 

- 

14  17 

23  SSE 

0800 

- 

19 

23  26 

- 

- 

- 

27 

33  SSE 

- 

15 

21 

27 

SSE 

- 

13 

17 

- 

SSE 

0900 

- 

24 

25 

30 

- 

- 

- 

30 

37  SSE 

- 

16 

21  26 

SSE 

- 

13 

16 

- 

SSE 

1000 

- 

20 

21 

26 

- 

- 

- 

23 

31  SSE 

- 

15 

21 

25 

SSE 

- 

13 

17 

20 

SSE 

1100 

- 

21 

- 

26 

- 

- 

- 

23 

31  SSE 

- 

14.  13 

23  SSE 

— 

11 

16 

16 

S 

1200 

- 

22 

- 

29 

- 

- 

- 

26 

32  SSE 

- 

12 

15 

20 

SSE 

— 

7 

12 

12 

S 

1300 

- 

24  25 

31 

- 

- 

- 

29 

32  S 

- 

13 

16  21 

SSE 

— 

11 

14  18  SSE 

1400 

- 

23 

23 

30 

- 

- 

17 

23  23  S 

- 

11 

15 

20 

SSE 

- 

10 

16 

16 

s 

1500 

- 

21 

21 

23 

- 

- 

17 

24 

27  S 

- 

11 

1 / 
-*+ 

13 

SSE 

- 

11 

16 

18 

s 

1600 

- 

22  23 

32 

- 

- 

19 

25 

31  SSE 

- 

11 

15 

18 

SSE 

- 

12 

IS 

19 

s 

1700 

- 

21 

21 

30 

- 

- 

19 

28 

32  S 

- 

12 

16 

20 

SSE 

- 

13 

17 

21 

SSE 

1300 

- 

19 

21 

29 

SE 

- 

17  24 

27  S 

- 

12 

15 

20  SSE 

- 

11 

16 

17 

S 

1900 

- 

19 

21 

31 

SE 

- 

17 

25 

29  SSE 

- 

12 

14 

20 

SE 

— 

12 

13 

20 

S 

2 COO 

- 

IB 

20 

27 

BE 

- 

17 

22 

27  SSE 

- 

12 

15 

19 

SSE 

- 

11 

17 

18 

S 

2100 

- 

20  23 

33 

SE 

- 

17  23 

23  SSE 

- 

10 

12 

17 

SE 

- 

11 

17 

18 

S 

2200 

•• 

19 

22 

31 

SE 

- 

17 

24 

31  SSE 

- 

11 

14 

19 

£ 2j 

- 

9 

12 

12 

s 

2300 

- 

18 

20  23 

ESE 

- 

17 

21 

23  SSE 

- 

13 

15 

21 

SE 

- 

7 

10 

10 

s 

DATE 

ELEV. 

8 

J 

16 

fulv  19 
32  c6  DIR. 

July  20 

8 16  32  56  DR. 

8 

J 

16 

W 21 
32  56  DIR. 

TEJS 

OCOC 

6 

9 

10  SSE 

8 

12 

13 

S 

_ 

7 

12 

S 

0100 

- 

7 

9 

12  SE 

- 

7 

12 

12 

S 

- 

8 

13 

- 

S 

0200 

- 

9 

10 

13  SE 

- 

8 

12 

12 

s 

- 

8 

13 

- 

s 

0300 

— 

9 

11 

15  SE 

- 

8 

14 

14 

S 

- 

9 

13 

- 

ssw 

0400 

- 

10 

12 

15  SE 

- 

8 

13 

13 

s 

- 

8 

11 

- 

ssw 

0500 

- 

3 

10 

15  SE 

— 

8 

12 

12 

c 

o 

- 

6 

10 

- 

ssw 

0600 

- 

11 

14 

17  SSE 

- 

7 

11 

11 

s 

— 

7 

8 

- 

sw 

0700 

— 

10 

13 

16  S -S 

- 

5 

8 

- 

ssw 

- 

- 

- 

— 

wsw 

0800 

- 

9 

12 

15  SSE 

- 

4 

6 

- 

S 

- 

3 

3 

- 

sw 

0900 

- 

9 

12 

16  SSE 

- 

3 

4 

- 

S 

- 

- 

- 

- 

- 

1000 

- 

9 

11 

14  SE 

- 

2 

4 

- 

s 

- 

2 

2 

- 

ssw 

1100 

- 

7 

10 

12  SE 

- 

2 

2 

- 

SSE 

- 

1 

3 

- 

s 

1200 

- 

3 

10 

13  SSE 

- 

4. 

3 

- 

£ 

- 

3 

3 

- 

SSE 

1300 

- 

8 

12 

14  SSE 

- 

3 

3 

- 

s 

- 

3 

5 

- 

s 

14  CO 

- 

11 

14 

16  SSE 

- 

4 

7 

- 

S 

- 

5 

5 

- 

ssw 

1509 

- 

9 

14 

15  S 

- 

6 

9 

- 

s 

- 

- 

- 

- 

wsw 

1600 

- 

3 

14 

15  S 

- 

7 

10 

- 

S 

- 

3 

3 

- 

sw 

1700 

- 

10 

15 

17  5 

- 

6 

10 

- 

- 

3 

3 

- 

s 

1000 

- 

9 

15 

15  S 

- 

6 

10 

- 

s 

- 

3 

5 

- 

s 

1909 

- 

9 

14 

15  S 

- 

5 

7 

- 

s 

- 

1 

2 

- 

ssw 

2 COO 

- 

3 

11 

12  S 

- 

5 

9 

- 

s 

- 

1 

1 

- 

sw 

2100 

— 

6 

12 

12  S 

- 

5 

3 

- 

S 

- 

1 

2 

- 

sw 

2200 

- 

8 

11 

11  S 

- 

6 

9 

- 

S 

- 

3 

3 

- 

sw 

23CO 

- 

7 

12 

12  S 

- 

7 

10 

- 

S 

- 

3 

5 

- 

CSV; 

WIND  VELOCITY  (raoh) 
1952 


DATE 

July  22 

July  23 

July  24 

July  25 

ELEV. 

8 16  ^ ^6  Dm. 

8 16  21  2k  Dm. 

8 16  56  DIR. 

8 16  52  56  Dm, 

time 

ooco 

- 

5 6 7 SSW 

-34- 

SSW 

- 

- - 8 

WNW 

- 

- - 11  WNW 

0100 

- 

5 7 7 SW 

-33- 

SW 

- 

- - 3 

u 

- 

- - 8 WNW 

0200 

- 

5 6 6 SSW 

-33- 

SW 

• 

- - 8 

W 

- 

- - 6 WNW 

0300 

- 

6 7 7 SW 

- — — — 

WSW 

- 

- - 3 

w 

- 

- - 8 WNW 

0400 

- 

5 5 i 

> SW 

-11- 

SW 

- 

- - 6 WNW 

— 

- - 9 WNW 

0500 

- 

- - 3 WSW 

• — - — 

WNW 

— 

- - 7 WNW 

- 

- - 6 WNW 

0600 

- 

- - 3 WSW 

— — — — 

WNW 

- 

- - 6 WNW 

- 

- - 10  WNW 

0700 

— 

- - 4 w 

• — — — 

11NW 

— 

- - 13  NNW 

— 

- - 7 WNW 

0800 

- 

- - 3 W 

- — — - 

N 

- 

- - 10 

NNW 

- 

- - 6 WNW 

0900 

- 

- - 4 WNW 

- - - - 

N 

— 

- - 10 

iww 

- 

- - 7 NNW 

1000 

- - 1 N 

- - - - 

W 

- 

- - 13 

NNW 

- 

- - 8 NNW 

1100 

- 

- - 0 - 

- - - 5 

W 

• 

- - 9 

NNW 

- 

- - 6 N 

1200 

- 

- - 0 - 

• - - 5 

w 

- 

- - 3 

NNW 

- 

6 3 8 SSW 

13C0 

— 

- - 2 SW 

- - - 6 

w 

— 

- - 4 WNW 

— " 

.1  11  12  SW 

1400 

- 

- - 

L SW 

- - - 4 

w 

- 

- - 7 

WNW 

- 

- - 6 WSW 

1500 

- 

- - 21  eije 

- - - 4 

y 

- 

- - 8 

W 

- 

- - 6 WSW 

1600 

- 

10  11  13  E 

- - - 2 

w 

- 

- - 7 

w 

- 

- - 11  WSW 

1700 

— 

6 7 f 

3 ESE 

- - - 3 wsw 

- 

- - 7 

w 

— 

- - 10  W 

18C0 

— 

7 7 ' 

7 ENE 

- - - 5 

wsw 

- 

- - 8 

w 

- - 7 WNW 

1900 

- 

4 5 ! 

5 ESE 

- - - 5 WSW 

- 

- - 9 

w 

- 

- - 10  WNW 

2000 

- 

3 3 : 

3 SE 

- - - 10  WSW 

- 

- - 10 

w 

• 

- - 11  WNW 

2100 

- 

2 3 • 

- S 

- - - 7 WSW 

- 

- - 12 

w 

- 

- - 6 WNW 

2200 

• 

3 5 - SSW 

- - - 7 WSW 

- 

- - 14 

w 

- 

- - 4 WNW 

2300 

- 

3 3 - 

- S 

- - - 6 

wsw 

• 

- - 13  WNW 

- 

- - 9 WNW 

DATE 

July  26 

July  27 

July  28 

ELEV . 

8 16 

32 

76  Dm. 

8 16 

32 

56  DIR. 

8 16  32  56 

Dm. 

TIME 

OCOO 

- 15 

16 

- ENE 

- 3 

3 

3 

E 

- 2 

2 3 

SSE 

01C0 

- 18 

20 

- NE 

- 3 

4 

4 

E 

- 1 

2 2 

- 

02  CO 

- 16 

17 

- NF. 

- 3 

3 

3 

E 

- 3 

5 5 

S 

0300 

- .6 

8 

10  E 

- 3 

3 

3 

E 

- 4 

4 4 

SSW 

0400 

- 6 

7 

7 S 

- 4 

4 

4 

ENE 

- 3 

4 4 

SW 

0500 

- 4 

4 

4 SW 

- 7 

9 

10 

Eire 

- - 

- 3 

wsw 

0600 

- 5 

5 

- wire 

- 8 

9 

9 

- 

- 1 

1 1 

SW 

0700 

- 6 

9 

- N-.S 

- 7 

8 

O 

- 

- 4 

- 4 

Hire 

08C0 

- 3 

12 

- NKE 

- 7 

9 

- 

- 

- 6 

- 7 

ire 

0900 

- 5 

3 

- N 

- 3 

9 

- 

NS 

- 5 

- 5 

Eire 

1C00 

- 5 

8 

- rare 

- 6 

7 

- 

NE 

_ 7 

- 

ENE 

1100 

- 5 

7 

- NE 

- 5 

6 

- 

ire 

- 2 

— — 

NE 

1200 

- 3 

5 

- NNE 

- 3 

3 

- 

ME 

- 1 

- - 

- 

1300 

- 4 

5 

- wire 

- 2 

2 

— 

NS 

— — 

- 1 

wsw 

1400 

- 9 

11 

11  E 

- _ 

- 

- 

SW 

- - 

- 2 

wsw 

15  CO 

- 11 

11 

15  E 

— — 

- 

- 

SW 

- - 

- 4 

SW 

1600 

- 10 

12 

13  E 

- - 

- 

- 

wsw 

— — 

- 5 

wsw 

1700 

- 7 

8 

- ire 

- _ 

- 

- 

w 

- — 

- 7 

wsw 

1800 

- 4 

5 

- NNE 

- - 

- 

- 

SW 

— - 

- 6 

wsw 

1900 

- 6 

8 

- NS 

- - 

- 

- 

- 

- - 

- 6 

wsw 

2000 

- 3 

10 

- ire 

- - 

- 

- 

- 

- - 

- 4 

wsw 

2100 

- 11 

12 

- NE 

- — 

- 

- 

ss 

- - 

- 3 

wsw 

2200 

- 5 

6 

- NE 

- - 

- 

- 

- 

- ~ 

- 4 

wsw 

2300 

- 5 

5 

5 ESE 

- 

- 

- 

- 

- - 

- 4 

wsw 

- <50  - 

* 


WIND  VELOCITY  (mph) 
1952 


DATE 

July  29 

July  30 

July  31 

ELEV. 

8 % 26  Dffi. 

8 16  22  2s  SIS- 

8 16  32  56  DIR, 

TIME 

0000 

- 

5 

5 

6 

sw 

- 

7 

8 

10  - 

- 

5 

S 

— 

S 

0100 

- 

6 

6 

8 

sw 

- 

6 

8 

10  - 

— 

7 

9 

- 

S 

0200 

- 

- 

- 

4 WSW 

— 

11 

14  H - 

- 

5 

9 

— 

S 

0300 

- 

- 

- 

5 WSW 

- 

10  13 

u - 

- 

5 

7 

- 

s 

0400 

- 

- 

— 

3 WSW 

• 

9 

12 

12  - 

— 

4 

5 

- 

ssw 

0500 

- 

- 

- 

5 WSW 

- 

6 

8 13  - 

- 

2 

3 

— 

SSW 

0600 

- 

- 

— 

5 

w 

— 

8 

10 

12  - 

— 

- 

- 

— 

WSW 

0700 

- 

- 

- 

8 

sw 

- 

1 

3 

3 - 

— 

8 11 

NE 

0800 

- 

- 

- 

5 

sw 

- 

3 

5 

6 - 

— 

7 

7 

— 

ENE 

0900 

- 

- 

- 

4 WNW 

- 

4 

6 

- NE 

— 

5 

5 

E 

1000 

- 

- 

- 

3 

w 

— 

4 

4 

- ENE 

— 

3 

4 

- 

E 

1100 

- 

1 

2 

2 

ESE 

- 

2 

2 

- ENE 

2 

<- 

— 

ESE 

1200 

- 

2 

2 

2 

E 

— 

2 

2 

- SE 

— 

4 

5 

— 

SSE 

1300 

- 

3 

3 

3 

E 

- 

- 

- 

2 WSW 

— 

5 

9 

S 

1400 

- 

4 

4 

4 

E 

- 

6 

7 

7 SW 

— 

7 

10 

— 

s 

1500 

- 

5 

7 

8 

SSE 

— 

- 

- 

7 WSW 

— 

6 

9 

— 

s 

1600 

- 

4 

4 

5 

SE 

- 

— 

- 

4 WSW 

— 

5 

9 

s 

1700 

- 

2 

3 

3 

SSE 

- 

- 

- 

5 WSW 

— 

6 

7 

- 

sw 

1800 

- 

2 

4 

4 

s 

- 

— 

— 

3 wsw 

- 

— 

— 

— 

wsw 

1900 

- 

10 

11 

11 

— 

- 

0 

0 

0 - 

— 

4 

5 

- 

sw 

2000 

- 

6 

7 

8 

- 

- 

2 

2 

2 SW 

- 

3 

4 

— 

ssw 

2100 

— 

8 

9 

10 

- 

0 

0 

0 - 

— 

2 

3 

— 

s 

2200 

- 

8 

8 11 

• 

- 

3 

4 

4 SSW 

- 

1 

1 

— 

- 

2300 

- 

6 

7 

10 

- 

- 

4 

6 

6 S 

- 

2 

3 

- 

SSE 

- 91 


WIND  VELXI7Y  (mph) 
1952 


DATE 
E DEV. 

8 

August  1 
16  32  £6  DIR. 

August  2 
3 16  22  j36  DIR. 

Auru.rt,  3 Aufn>nt  4 

8 16  i2  56  DR.  8 16  ^2  56  DIR, 

0000 

- 

4 6 

6 

S 

- - 

- 

3 NNW 

- 

- - 11 

w 

— - 

2 

NW 

0100 

— 

6 9 

9 

S 

- - 

- 

2 V 

- 

- - 8 

WNW 

- - 

3 

KW 

0200 

- 

6 10 

10 

s 

- 

— 

2 WS  W 

— 

- - 3 

NW 

- — 

4 

— 

0300 

- 

8 10 

10 

sw 

- - 

- 

6 v 

- 

- - 3 

NW 

- — 

1 

- 

C4C0 

- 

6 7 

7 

sw 

- - 

- 

6 U 

— 

- - 6 

WNW 

- — 

5 

— 

0500 

- 

- 

5 

wsv; 

- - 

- 

8 W 

— 

- - 7 

WNW 

- - 

5 

- 

0600 

- 

- - 

14 

NNW 

- - 

- 

11  WSW 

- 

- - 5 

NNW 

— — 

5 

- 

0700 

- 

- 

9 

NNW 

- - 

- 

12  NNW 

- 

- - 7 

NNW 

— — 

4 

- 

0800 

- 

- 

9 wnw 

- - 

— 

10  NNW 

— 

- - 7 

IINE 

- — 

3 

- 

0900 

- 

— - 

9 WNW 

— - 

- 

12  N 

- 

- - 2 

N 

- - 

2 

N 

1000 

- 

- - 

9 V.'IIW 

- - 

- 

6 nw 

- 

- - 1 

N 

- - 

4 

NNW 

1100 

- 

- - 

6 

NNE 

- 

- 

5 Ml 

- 

- - 1 

VJ 

- - 

3 WNW 

1200 

- 

- 

1 

NNE 

- - 

- 

7 W 

- 

- - 4 WSW 

- - 

5 

w 

1300 

- 

- - 

1 

ESE 

- 

- 

5 W 

— 

- - 6 l.'SW 

- - 

— 

w 

1400 

- 

- 

0 

- 

• 

- 

5 WSW 

- 

- - 7 WSW 

— - 

6 WSW 

1500 

- 

- 

1 

NSW 

- 

- 

6 WSW 

• 

- - 8 

wsw 

— _ 

7 WSW 

1600 

- 

- 

3 WSW 

- - 

- 

5 WSW 

- 

- - 8 

NSW 

— - 

8 WSW 

1700 

- 

_ .. 

5 

NSW 

- _ 

- 

7 WSW 

- 

- - 9 

wsw 

— — 

9 

w 

1800 

- 

- 

8 

W 

- 

- 

8 V/SW 

— 

- - 11 

w 

— _ 

10 

w 

1900 

- 

- - 

7 

w 

- 

- 

3 W 

— 

- - 10 

V3W 

— 

9 

f • 
✓. 

2X0 

- 

- - 

8 

w 

- - 

- 

10  W 

- 

- - 7 

y 

- — 

5 

w 

2 IX 

- 

- 

8 

w 

- 

- 

11  W 

- 

- - 8 

w 

- - 

5 

w 

22X 

- 

- - 

6 

w 

- - 

- 

10  w 

— 

- - 7 

w 

— — 

3 WNW 

2300 

- 

- _ 

2 

raw 

- - 

- 

10  w 

- 

- - 5 

w 

- - 

2 

V 

DATE 

ELEV. 

TIME 

August 
8 16  J2  56 

5 

DIR. 

AufTUFt  6 

, 8 16  J2  £6  DTR. 

Auprunt  7 
8 16  3^  ^6  DIR. 

0X0 

- 

- 2 

sw 

- 5 

6 

6 

3V; 

- - - 8 

WSW 

01C0 

- - 

- 4 

sw 

- 5 

6 

6 

SW 

- - - 11 

- 

02C0 

- - 

- 7 

’.:sw 

- 5 

6 

7 

SW 

- - - 15 

- 

03C0 

- - 

- 6 

wsw 

- - 

- 

7 

WSW 

- - - 10 

- 

0400 

- - 

- 5 

wsw 

- - 

— 

8 

WSW 

_ _ _ 8 

- 

0500 

- - 

- 8 

wsw 

- - 

— 

7 

i r 

- - - 10 

- 

06CO 

- - 

- 8 

- — 

- 

6 

'SW 

- - - 3 

- 

C7C0 

- - 

- 7 

w 

- — 

- 

5 

WNW 

- - - 13 

• 

0800 

- - 

- 7 

wsw 

— - 

- 

7 

WNW 

- - - 15 

— 

0900 

- - 

- 3 

wsw 

— - 

- 

8 

Wi.W 

- - - 10 

- 

inon 

- — 

- 9 

MJE 

— — 

- 

r* 

V.'IW 

- - - 14 

- 

1100 

- - 

- 6 

WSW 

— — 

- 

a 

w 

- - - 16 

- 

1200 

- - 

- 3 

w 

— - 

- 

4 

V 

- - - 12 

- 

1300 

- - 

- 0 

- 

- - 

- 

6 

w 

- - - 8 

- 

1400 

- - 

- 2 

wsw 

- - 

— 

7 

1.1 

- - - 3 

- 

1500 

• - 

- 5 

w 

— - 

— 

12 

V 

- - - 6 

- 

1600 

- - 

- 5 

u 

— — 

- 

12 

1 » 

- - - D 

- 

17X 

- - 

- 3 

wir.-i 

- - 

- 

- 

wsw 

- - - 8 

— 

1X0 

- - 

- 3 

wsw 

- — 

- 

- 

wsw 

- - - 11 

- 

19X 

- 3 

3 4 

sw 

— — 

- 

- 

wsw 

- - - 8 

wsw 

2X0 

_ / 

4 5 

sw 

- - 

- 

- 

wsw 

- - - 5 

wsw 

21X 

- 4 

4 4 

sw 

- - 

— 

- 

'WSW 

- - - 8 

wsw 

2200 

- 4 

4 4 

sw 

- - 

- 

- 

wsw 

- - - 10 

wsv: 

2300 

- 4 

5 5 

sw 

- - 

- 

8 

wsw 

- - - 7 

wsw 

92 


WIND  VELOCITY  (nob) 
1952 


DATE 

ELEV. 

TIME 


Auru3t.  8 
8 16  iZ  56  DIR. 


Aura  at  9 

8 1 6 22  56  m. 


Au.7uat  1C 
8 16  22  i6  DIR. 


Aurrnat  11 
8 16  32  56  DIP.. 


COCO 

- 

12 

13 

17 

S 

- 

7 

10 

10 

SW 

— 

12 

16 

16  SW 

— 

11 

15 

15  SW 

ClOO 

- 

18 

24  24 

- 

- 

11 

13 

14 

SW 

- 

13 

14 

16  SW 

- 

11 

15 

15  SSW 

0200 

- 

13 

17 

17 

- 

- 

U 

17 

17 

SW 

- 

12 

16 

16  SSW 

— 

10 

14 

14  SSW 

0300 

- 

- 

- 

17 

- 

- 

14 

l3 

IQ 
“ / 

S'// 

- 

- 

- 

15  WSW 

— 

12 

16 

16  SW 

0400 

- 

- 

- 

12 

- 

- 

16 

18 

13 

sw 

— 

- 

- 

13  WSW 

— 

14 

14  16  SW 

0500 

- 

•• 

- 

13 

- 

- 

16 

19 

20 

sw 

— 

- 

— 

19  W 

— 

11 

16 

16  SSW 

0600 

- 

- 

- 

8 

- 

- 

- 

- 

18 

USW 

- 

- 

- 

7 WS  W 

13 

16 

17  SW 

0700 

- 

- 

- 

7 

sw 

— 

- 

- 

18  VSW 

— 

- 

— 

7 SW 

— 

12 

15 

15  SW 

0800 

- 

- 

- 

5 

vsw 

- 

- 

- 

14  VJSW 

- 

- 

- 

12  WSW 

- 

10 

13 

13  sw 

0900 

- 

- 

- 

8 

NNW 

- 

- 

- 

10 

WSW 

- 

- 

— 

8 VSW 

— 

10 

12 

13  SW 

1000 

- 

- 

- 

10 

WSW 

- 

- 

- 

10 

WSW 

— 

- 

— 

11  WSW 

— 

9 

11 

11  SW 

1100 

- 

- 

- 

5 

WNW 

- 

- 

- 

12  WNW 

— 

• 

— 

13  USW 

— 

10 

12 

13  SW 

1200 

- 

- 

- 

7 

WSW 

- 

- 

- 

16 

w 

- 

- 

— 

16  W 

— 

6 

8 

8 SW 

1300 

- 

6 

6 

8 

sw 

- 

- 

- 

U HP./ 

— 

- 

— 

10  WSW 

— 

10 

12 

13  SW 

1400 

- 

9 

11 

11 

sw 

- 

- 

- 

9 

niw 

— 

- 

— 

6 WSW 

— 

— 

— 

13  WSW 

1500 

- 

11 

14 

14 

sw 

- 

- 

- 

8 

\.r 

— 

- 

_ 

6 VSW 

• 

9 

11 

12  SW 

1600 

- 

12 

13 

15 

sw 

- 

5 

7 

7 

ssw 

— 

6 

9 

9 SSW 

— 

9 

10 

12  SW 

1700 

- 

12 

- 

13 

sw 

- 

3 

3 

3 

sw 

- 

5 

7 

7 SSW 

— 

11  WSW 

1800 

- 

10 

- 

11 

sw 

- 

5 

7 

7 

ssw 

- 

4 

4 

5 SW 

— 

10  13 

13  sw 

1900 

- 

9 

- 

12 

sw 

- 

5 

7 

7 

ssw 

- 

7 

R 

3 SW 

— 

8 

10 

10  SSW 

2000 

- 

- 

- 

6 VSW 

- 

7 

9 

10 

sw 

— 

6 

n 

9 SW 

— 

9 

14 

14  SSW 

2100 

- 

- 

- 

9 USW 

- 

9 

12 

12 

ssw 

- 

8 

11 

11  SW 

— 

10 

15 

15  SSW 

22CO 

- 

8 

8 

9 

sw 

- 

10 

13 

13 

sw 

— 

9 

11 

11  SW 

_ 

12 

18 

18  SSW 

2300 

- 

9 

11 

11 

sw 

- 

13 

16 

16 

sw 

- 

9 

13 

13  S SW 

- 

13 

13 

18  SSW 

DATE 

August  12 

Ai 

vr.ir 

it: 

u 

A uni 

}%  14 

ELEV . 

ft 

16 

32 

56 

DIR. 

8 

16  32  56 

DIR. 

5 16  32 

56  DIR, 

TIME 

0000 

- 

13 

19 

19 

SSW 

- 

- 

- 

- 

sw 

— 

6 

10 

10  SSW 

0100 

- 

15 

19 

19 

SSW 

- 

9 

12 

12 

SW 

— 

8 

11 

11  SSW 

0200 

- 

15 

18 

18 

SW 

- 

9 

— 

12 

sw 

— 

9 

13 

13  ssw 

0300 

- 

15 

17 

l3 

SW 

- 

- 

— 

10 

wsw 

8 

9 

11  sw 

0400 

- 

- 

- 

13 

wsw 

- 

- 

— 

9 WSW 

_ 

6 

7 

8 SW 

0500 

- 

- 

- 

11 

WSW 

— 

— 

— 

6 WSW 

7 

8 

8 SW 

06C0 

- 

13 

14 

16 

sw 

— 

— 

— 

9 

sw 

— 

_ 

6 WSW 

0700 

- 

- 

- 

0 

UMl.t 

i««in 

— 

— 

- 

rr 

/ 

1.»C1  » 

— 

— 

— 

» •»<»»» 
U,  now 

0300 

— 

- 

- 

5 

WNW 

— 

— 

12 

wsw 

— 

6 

6 

8 SW 

09C0 

- 

13 

16 

16 

SW 

— 

— 

— 

5 

wsw 

— 

11  WNW 

1000 

— 

12 

14 

14 

sw 

— 

— 

— 

12 

wsw 

— 

— 

— 

6 WNW 

1100 

— 

10 

12 

14 

sw 

— 

- 

— 

14 

NNE 

— 

— 

_ 

7 WNW 

1200 

— 

10 

10 

11 

sw 

— 

— 

— 

8 

w 

— 

_ 

— 

7 WNW 

1300 

- 

9 

12 

12 

s w 

• 

— 

- 

4 

V 

— 

— 

— 

8 WNW 

1400 

- 

11 

13 

13 

sw 

— 

- 

— 

6 

V 

— 

— 

— 

7 W 

1500 

- 

11 

13 

14 

SW 

— 

— 

- 

13 

w 

— 

— 

— 

6 WSW 

1600 

— 

10 

12 

13 

sw 

• 

10 

16 

16 

NNE 

— 

— 

— 

5 WSW 

1700 

- 

10 

11 

12 

SW 

— 

4 

7 

6 NNE 

— 

— 

- 

6 wsw 

1800 

— 

— 

- 

10  USW 

— 

2 

2 

2 

»je 

— 

- 

— 

5 WSW 

1900 

- 

- 

- 

10 

wsw 

— 

2 

2 

2 

SE 

— 

- 

- 

8 WSW 

2000 

- 

8 

9 

9 

sw 

— 

3 

4 

4 

s 

• 

6 

6 

6 SW 

2100 

- 

- 

- 

3 

wsw 

— 

1 

2 

2 

s 

— 

7 

9 

9 SW 

2200 

- 

c 

s 

5 

5 

sw 

— 

2 

4 

4 

s 

- 

7 

10 

10  SW 

2300 

- 

4 

6 

6 

sw 

- 

6 

8 

a 

ssw 

— 

8 

10 

10  SSW 

- 93  - 


I 

I 

I 

I 

I 


WIND  VELOCITY  (=oh) 
1952 


DATS 

Aurur.t  15 

Autrur 

;t  3 

l6 

AuE 

’.IS 

>t  17 

August  18 

E1ZV. 

Tr^ 

g 

16 

32 

56  DIR. 

8 1£>  22 

DIR. 

3 

16  22 

£6  DIR. 

3 

16 

J? 

56 

DIR 

0300 

- 

3 

12 

12  SSW 

- 9 12 

12 

SSW 

- 

- 

- 

7 WSW 

- 

3 

— 

3 

- 

G1C0 

- 

9 

13 

13  SW 

- 10  13 

13 

SW 

- 

- 

— 

7 WSW 

- 

2 

- 

2 

- 

0200 

- 

11  12 

12  SW 

- 10  10 

13 

SW 

- 

— 

- 

6 WSW 

— 

2 

- 

3 

- 

0300 

- 

12 

14 

14  SW 

- - - 

13 

WSW 

- 

— 

- 

4 WSW 

- 

5 

- 

6 

- 

0400 

- 

- 

- 

14  WSW 

— - — 

11 

'WSW 

- 

- 

- 

5 V 

- 

2 

— 

5 

- 

05C0 

- 

- 

- 

0 1 UO'I 
X 1 A 

- - - 

10 

VRJW 

— 

- 

— 

4 wirw 

- 

2 

— 

5 

- 

06C0 

- 

- 

- 

7 WSW 

- - - 

3 

WKW 

- 

- 

- 

2 NNW 

— 

1 

- 

5 

— 

0700 

- 

- 

— 

6 VSW 

- - - 

7 

WSW 

- 

3 

5 

- N 

- 

2 

— 

4 

— 

0800 

- 

- 

- 

5 W 

- - - 

6 

WSW 

— 

3 

6 

- N.NE 

- 

5 

- 

7 

- 

0900 

- 

- 

- 

5 W 

- - - 

10 

WWW 

• 

5 

6 

- rTffi 

— 

6 

— 

10 

1000 

- 

- 

- 

3 V 

• — — 

5 

wnw 

- 

4 

6 

- N 

— 

6 

— 

6 

- 

1100 

- 

- 

- 

3 V.'SW 

- - - 

10 

w 

- 

- 

- 

3 NNW 

— 

5 

— 

6 

— 

1200 

- 

_ 

— 

2 3W 

— — _ 

11 

w 

— 

— 

— 

3 NNW 

— 

6 

_ 

Q 

1300 

- 

- 

- 

6 WSW 

.... 

11 

V; 

- 

- 

- 

2 W 

— 

3 

— 

4 

— 

1400 

- 

- 

- 

7 SW 

- - - 

9 

WSW 

- 

- 

- 

5 'WSW 

— 

2 

_ 

3 

1500 

- 

- 

- 

6 SW 

- - - 

8 

WSW 

- 

- 

- 

7 WSW 

— 

2 

— 

3 

- 

1600 

- 

- 

- 

10  V.'SW 

— — - 

7 

WSW 

- 

- 

— 

6 WSW 

— 

2 

— 

3 

— 

1700 

- 

- 

- 

10  VSW 

- - - 

6 

WSW 

— 

— 

- 

6 WSW 

— 

3 

_ 

4 

_ 

1800 

- 

- 

- 

9 V.'SW 

.... 

/ 

WSW 

— 

- 

— 

7 WSW 

12 

u 

U 

— 

1900 

- 

7 

3 

9 SW 

- - 

7 

WSW 

- 

6 

- 

6 - 

_ 

6 

7 

7 

• 

2000 

- 

7 

7 

9 SW 

- - - 

6 

WSW 

— 

5 

— 

5 - 

4 

4 

4 

— 

2100 

- 

3 

10 

10  SW 

- - 

7 

WSW 

— 

5 

- 

e 

> 

_ 

4 

5 

5 

— 

220C 

- 

6 

8 

8 SW 

- - - 

8 

WSW 

— 

5 

— 

5 - 

— 

9 

10 

12 

— 

2300 

- 

6 

7 

7 SSW 

- - - 

6 

VSW 

- 

4 

- 

1 

*♦ 

- 

10 

11 

12 

- 

1 

l 

I 

I 

I 

1 


DATE 

August  19 

A, 

/ V 

:gu: 

;t  20 

August  21 

ELSV. 

8 

16 

32 

56  DIR. 

% 

16 

32 

56 

DIR. 

8 

16 

32 

56  DIR 

TIME 

0000 

- 

9 

10 

12 

— 

- 

6 

6 

9 

ESE 

— 

13 

17 

17  SSW 

0100 

- 

10 

10 

12 

- 

- 

8 

8 

10 

ESE 

— 

14 

18 

19 

SSW 

0200 

- 

8 

9 

10 

- 

- 

8 

9 

11 

ESE 

- 

16 

20 

20 

SSW 

0300 

- 

9 

10 

13 

- 

- 

9 

12 

13 

ESE 

- 

17 

21 

21 

SW 

0400 

- 

6 

7 

8 

- 

- 

3 

4 

5 

SE 

- 

18 

21 

22 

SW 

C500 

- 

3 

3 

4 

- 

- 

4 

5 

5 

S 

- 

18 

21 

21 

SW 

C600 

- 

3 

5 

5 

- 

- 

11 

16 

16 

SSW 

- 

18 

19 

21 

SW 

0700 

- 

1 

2 

- 

- 

- 

a 

12 

12 

SSW 

- 

14 

17 

17 

SW 

08C0 

- 

4 

4 

- 

- 

- 

5 

a 

a 

SSW 

- 

14 

15 

17 

SW 

0900 

- 

4 

5 

- 

- 

- 

8 

11 

11 

SSW 

— 

12 

14 

15 

SW 

1000 

- 

6 

6 

- 

- 

- 

13 

17 

13 

SW 

- 

12 

13 

15 

- 

1100 

- 

3 

4 

- 

- 

- 

11 

13 

14 

SW 

— 

12 

13 

14 

- 

1200 

- 

2 

2 

- 

- 

- 

9 

12 

12 

SSW 

- 

12 

14 

15 

- 

1300 

- 

1 

3 

- 

NNE 

- 

13 

17 

17 

SSW 

- 

15 

17 

20 

- 

1400 

- 

- 

- 

3 

WWW 

- 

13 

15 

15 

SW 

- 

16 

- 

17 

— 

1500 

- 

10 

11 

15 

SE 

- 

12 

16 

17 

SSW 

- 

12 

- 

13 

— 

1600 

- 

4 

6 

6 

SSE 

- 

14 

19 

19 

SSW 

- 

5 

- 

10 

— 

1700 

- 

11 

12 

13 

ESE 

- 

14 

13 

13 

SSW 

- 

1 

3 

5 

- 

1300 

- 

12 

14 

14 

ME 

- 

14 

17 

17 

SSW 

- 

2 

2 

5 

- 

1900 

- 

7 

7 

7 

NE 

- 

12 

17 

^ r't 
/ 

SSW 

- 

2 

2 

3 

- 

2000 

- 

9 

11 

11 

e:je 

- 

12 

16 

16 

SSW 

- 

2 

0- 

2 

— 

2 IOC 

- 

12 

14 

15 

e 

- 

10 

14 

14 

SSW 

- 

a 

- 

4 

— 

2200 

- 

8 

8 

11 

ESE 

- 

14 

18 

18 

SSW 

- 

i 

— 

5 

— 

2300 

- 

7 

8 

10 

ESE 

- 

13 

19 

18 

SSW 

J 

ri 

- 

9 

- 

t 

» 

- 

94 

- 

/ 

/ 


DATE 

Ai 

P’nt  22 

WIND  VELOCITY 
1952 

Anoint  23 

(nph) 

Aurrurt  24 

AuE’in 

*• 

ELEV. 

TIME 

8 

16  22  26  DIR. 

8 

16  52  56  DIR. 

2 

16  52  56  m. 

8 

16 

32  56  DIR 

0000 

- 

6 

- 

6 

- 

- 

5 

- 

- - 

- 

2 2 - - 

- 

10 

12 

— _ 

0100 

- 

7 

- 

7 

- 

- 

4 

- 

- 

- 

1 2 - - 

- 

10 

12 

_ — 

0200 

- 

8 

- 

9 

- 

- 

5 

- 

- - 

- 

2 2 - - 

_ 

9 

12 

_ _ 

0?00 

- 

7 

- 

7 

- 

- 

1 

2 

- 

- 

6 11  - - 

— 

11 

13 

— — 

0400 

- 

7 

- 

7 

- 

- 

2 

2 

- - 

— 

7U  - - 

— 

11 

12 

— _ 

0500 

- 

7 

- 

7 

- 

- 

2 

3 

- - 

- 

6 11  - - 

0 

12 

— _ 

0600 

- 

7 

- 

7 

- 

- 

- 

6 

- - 

— 

7 9 - - 

— 

12 

14 

_ — 

0700 

- 

6 

- 

10 

- 

- 

- 

14 

- - 

- 

5 S - - 

— 

14 

16 

— — 

0800 

- 

5 

- 

9 

- 

- 

- 

12 

- - 

- 

7 12  - - 

— 

14 

17 

— 

0900 

- 

7 

- 

9 

- 

- 

- 

8 

- - 

- 

6 8 - - 

- 

14 

16 

— — 

1C00 

- 

3 

- 

3 

- 

- 

- 

4 

- - 

- 

4 6 - - 

- 

15 

17 

— . — 

1100 

- 

2 

- 

3 

- 

- 

7 

- 

- - 

- 

2 2 - - 

- 

11 

14 

— — 

1200 

- 

2 

- 

3 

- 

- 

7 

- 

- 

- 

O _ _ _ 

_ 

11 

13 

— — 

1300 

- 

4 

- 

10 

- 

- 

9 

- 

- - 

- 

3 - - - 

- 

12 

14 

— — 

HOO 

- 

6 

- 

13 

- 

- 

11 

- 

- - 

- 

1 - - - 

- 

15 

16 

- — 

1500 

- 

8 

- 

14 

- 

- 

9 

- 

- - 

- 

5 - - - 

— 

17 

21 

- — 

1600 

- 

8 

- 

13 

- 

- 

6 

- 

- — 

- 

5 - - - 

— 

18 

20 

— — 

1700 

- 

8 

- 

14 

- 

- 

10 

- 

- - 

- 

1 - - - 

- 

15 

18 

— _ 

1800 

- 

9 

- 

15 

- 

- 

4 

5 

- - 

- 

1 3 - - 

- 

15 

17 

— - 

1900 

- 

9 

- 

15 

- 

- 

0 

1 

- - 

- 

0 3 - - 

- 

17 

20 

— — 

2C00 

— 

8 

- 

16 

- 

- 

1 

3 

- - 

- 

3 4 - - 

— 

17 

20 

— — 

2100 

- 

8 

- 

- 

- 

- 

2 

2 

- - 

- 

5 7 - - 

— 

17 

20 

_ _ 

2200 

- 

6 

- 

- 

- 

- 

0 

1 

- - 

- 

8 10  - - 

— 

18 

20 

— — 

2300 

? 

6 

” * 

— 

1 

^ / 

1 

8 9 - - 

“ 

20 

23 

— — 

DATE 

ELEV. 

8 

A- 

16 

:gunt  26 
22  56  DIR. 

8 

Aufrunt  27 
16  2g  56  DIR. 

8 

A’lf7J3t  28 
16  32  56  DR, 

TIME 

COOO 

. 

19 

22 

. 

22 

24 

28 

16 

18 

21 

E 

0100 

- 

19 

22 

- 

- 

- 

20 

21 

25 

- 

- 

16 

18 

21 

ENE 

0200 

- 

19 

21 

- 

- 

- 

20 

21 

26 

— 

18 

21 

22 

ENE 

0300 

- 

18 

21 

- 

- 

- 

18 

20 

22 

- 

— 

17 

20 

- 

ENE 

0400 

- 

18 

20 

- 

- 

- 

17 

19 

23 

— 

- 

19 

22 

— 

NE 

0500 

- 

13 

21 

- 

- 

- 

22 

25 

25 

- 

- 

21 

23 

- 

IDE 

C6C0 

- 

19 

22 

- 

- 

- 

24 

28 

31 

- 

- 

21 

24 

- 

KE 

0700 

- 

22 

24 

- 

- 

- 

24 

27 

31 

- 

- 

22 

24 

- 

NE 

0830 

- 

20 

23 

- 

- 

- 

26 

30 

33 

- 

- 

21 

24 

- 

ENE 

C900 

- 

19 

22 

- 

- 

- 

25 

23 

32 

- 

- 

20 

25 

- 

NE 

1000 

- 

19 

21 

- 

— 

- 

24 

27 

30 

- 

- 

i 0 

y 

20 

— 

i'TTT 

Ivt-f 

1100 

- 

19 

22 

- 

- 

— 

21 

25 

26 

- 

- 

19 

19 

- 

NE 

1200 

- 

20 

22 

— 

- 

- 

22 

24 

27 

- 

- 

18 

19 

- 

I® 

1300 

- 

21 

24 

- 

- 

- 

20 

22 

25 

— 

- 

17 

18 

- 

NE 

1400 

- 

22 

24 

- 

- 

— 

- 

- 

- 

- 

- 

17 

17 

- 

I® 

1500 

- 

23 

26 

- 

- 

- 

19 

22 

25 

El  S3 

- 

15 

17 

- 

NE 

1600 

- 

24 

23 

29 

- 

- 

19 

22 

24 

E 

- 

16 

16 

18 

NE 

1700 

- 

26 

29 

31 

- 

— 

21 

23 

26 

EN3 

- 

13 

13 

17 

ESiS 

1800 

- 

23 

25 

29 

- 

- 

21 

22 

26 

E 

- 

11 

13 

16 

E 

1900 

- 

23 

26  29 

- 

- 

21 

23 

27 

E 

- 

12 

14 

- 

NE 

2000 

— 

22 

25 

29 

— 

- 

17 

19 

29 

E 

- 

14 

16 

- 

Ei® 

2100 

- 

23 

25 

30 

— 

— 

16 

17 

21 

E 

- 

14 

16 

18 

E 

2200 

- 

23 

26  29 

- 

— 

15 

16 

20 

E 

- 

17 

1* 

21 

E 

23CO 

- 

24 

26  30 

- 

- 

16 

16 

20 

E 

- 

17 

19 

21 

ENE 

<* 


/ 


95  - 


WIND  VELOCITY  (mph) 
1952 


DATE 

August  29 

Aucu3t  30 

August  31 

ELEV. 

8 

16  32  56  DIR 

8 

16 

12 

56  DIE. 

8 

i6 

22  j>6  DIB' 

TIME 

OCCO 

- 

- 

- 

- ENE 

— 

- 

5 

7 

3SE 

• 

- 

16 

16  SSW 

0100 

- 

16 

17 

19  ENE 

- 

— 

r 

) 

7 

SSE 

- 

- 

15 

15  33W 

0200 

- 

16 

18  21  SHE 

- 

— 

5 

7 

ESE 

- 

— 

16 

16  SSW 

0300 

- 

16 

18  19  sirs 

- 

- 

4 

5 

ESE 

- 

— 

15 

15  SSW 

0400 

- 

17 

19  21  EL'S 

- 

- 

4 

4 

E 

- 

- 

15 

15  SSW 

0500 

- 

13 

20 

21  EKE 

- 

- 

4 

4 

E 

— 

— 

11 

11  SSW 

0600 

- 

18 

20 

21  ENE 

- 

6 

6 ENE 

• 

— 

13 

13  SSW 

0700 

- 

18  20 

21  EKE 

- 

- 

9 

9 ENE 

— 

— 

15 

15  SSW 

0300 

- 

17 

18 

20  EHE 

- 

- 

10 

10 

E'E 

_ 

- 

14 

14  SSW 

0900 

- 

14  16  19  EHE 

- 

- 

9 

10 

EIE 

- 

— 

13 

13  SSW 

1000 

- 

12 

14 

- ENE 

- 

- 

8 

8 

SHE 

- 

— 

16 

16  SSW 

1100 

- 

10 

12 

- NE 

- 

- 

6 

7 

E 

- 

— 

19 

19  S 

1200 

- 

9 

10 

- ENE 

- 

- 

6 

7 

SSE 

— 

-4.1 

18 

13  SSW 

1300 

- 

6 

7 

- 

- 

- 

8 

8 

SSE 

— 

11 

18 

13  SSW 

1400 

- 

4 

6 

- NICE 

- 

— 

11 

13 

S 

- 

12 

18 

13  SSW 

1500 

- 

4 

5 

- HNS 

- 

- 

12 

13 

SSE 

- 

10 

16 

16  S 

1600 

- 

4 

5 

- HE 

- 

- 

13 

14 

SSE 

- 

9 

14 

u s 

1700 

- 

9 

10 

- HE 

- 

- 

11 

12 

SSE 

- 

12 

19 

19  SSW 

1300 

- 

.11 

13 

- E 

- 

- 

10 

12 

SSE 

- 

11 

18 

18  S 

1900 

- 

9 

9 

11  ESS 

— 

- 

12 

13 

SSE 

_ 

11 

17 

17  S 

2000 

- 

- 

5 

6 SE 

- 

- 

13 

15 

SSE 

- 

9 

17 

17  S 

2100 

- 

- 

4 

6 SE 

- 

- 

14 

16 

S 

— 

10 

17 

17  S 

2200 

- 

- 

4 

6 SE 

- 

- 

15 

16 

S 

— 

10 

18 

18  S 

2300 

- 

- 

6 

7 SE 

- 

- 

17 

17 

S 

- 

9 

15 

15  S 

- 93  - 


/ 


4 


